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E 保証書別添付 ] 


このたびはパナソニックパーソナルコンピューターをお買い上げし化だき、まことにありがとうございました。 

•この取扱説明書をよくお読みのラえ、正しくお使いください。特に「安全上のごを意」 （3 〜6ページ）は、 
ご使用前に化ずお読みいたださ、安全にお使いください。お読みになった後は、保証書と一緒に大切に保 
管し、必要なとさにお読みください。 

•保証書は「お買い上げ曰•販売店名」などの記入を確かめ、販売店からお受け取り < ださい。 


上手に使って上手に節電 


つたとさは 


上是覆 SS 雇 < ために 
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本書について 


表記について 


Enter 


安全にお使いいただ<ための情報を記載しています。 
お使いいただくラえで便利な情報を記載しています。 

[ Enter ] キーを巧すことを意味します。 

[ Fn ] キーを巧しなび5、 [ F 司キーを巧すことを意味します。 


而+巧： 

[ スタート]-[検索]:画面上の [ スタート]をク U ックした後、[検索]をク U ックすることを意味しまず。ダブル 
クリックび必要な場合もあります。 

本書内や、パソコン本体に保存されている『操作マニュアル』などの参照先を意味します。 


を! 


画面で見るマニュアルを意味します。 


• 本書では名称等をじ(下のよラに表記します。 

• rMicrosoft ® Windows ® XP Professional Service Pack 2 セキュリティ強化機能搭載」を 「 Windows 」 または 「Windows 
XPJ と表記します。 

. DVD-ROM & CD - R / RW ドライブ、 DVD マルチドライブを I ' CD / DVD ドライブ」と表記します。 

• 本書では画面モードをじ(下のように表記しまず。 （） 内の表記は rIntel ® Graphics Media Accelerator Driver for 
mobile 」 画面の用語を示します。画面を表示するには、 [ スタート]-[コント□-ルパネル ]- [コント□-ルパネル 
のその他オプション] -[ Intel ( R ) GMA Driver for Mobile ] をクリックしてください。 

• r 内部 LCD 」 （ノートブック）：本機のディスプレイ 

- r が部ディスプレイ」 （ PC モニタ）：本機と接続した外部ディスプレイ 

• 「同時表お」 （ Intel ® Dual Display Clone ) :内部 LCD とか部ディスプレイに同じ画面を表示する機能 
-け広張デスクトッ刀：内部 LCD と外部ディスプレイをひと続きの作業領域として使う機能 
• コンピューターの管理者の権限で□グオンしないと使えない機能や表示でさない画面びあります。 

• 別売品の最新情報については、カタ□グなどをご覧ください。 

• 本書の内容に関しましては、事前の予告なしに変更することびあります。 

• 本書の内容の一部またはすべてを無断転載することを禁止します。 

• 落 T 、 乱 T はお取り換えします。 

• 本書のサンプルで使われている氏名、住所などは架空のちのです。 

• 本書のイラストや画面は一部実際と異なる場合びあります。 

■ 商標 

Microsoft とその□ゴ、 Windows®、Windows □ゴは、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登 
録商標です。 

Intel 、 Core 、 Viiv 、 Centrino は、米国 Intel Corporation の商標または登録商標です。 


SD 


□ゴは商標です。 


Acrobat、Adobe □ゴ 、 Adobe Reader は 、 Adobe Systems Incorporated (アドビシステムズ社）の商標です。 
PhoenixB に S、Phoenix Always、Recover Pro は 、 Phoenix Technologies Ltd . の商標または登録商標です。 

Bluetooth ™ は、その権利ちび祈有している商標であり、松下電器産業株式会社はライセンスに基づき使用しています。 
Panasonic は、松下電器産業株式会社の登録商標です。 

その他の製品名は一般に各社の商標または登録商標です。 


お知ちせ 


お願い 


お使いになる前 
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ち全上のご注意 


必ずお守り<ださい 


お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを、次のよラに説 
明していまず。 

■ 表示内容を無視して誤った使い方をしたときに生じる危害や障害の程度を、次の表示で区分し、説明していまず。 


A 筒埃 

この表示の欄は、 r 死 t または重傷などを負ラ危検び切迫して生じることび想定される」内容です。 

A 警告 

この表ちの欄は、「死 t または重傷などを負ラ可能性び想定される」内容です。 

A みち 

こ の表示の欄は、 r 傷害を負ラ可能性または物質的損害のみび発生する可能性び想定される」内 

/!\ / 王忌 

容です。 


■ お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で、説明しています。（下記は絵表示の一例でず。） 

0 

このような絵表示は、 

してはいけない「禁止」内容でず。 

〇 

このよラな絵表示は、 

おず実行していただ<「強制」内容でず。 


い'：:ッテ U - パックに関するま意^ 

A 筒埃 




の場所で充電 • 使用 • 放置をし 
ない 


(S) 



(〇ラス （+) とマイナス （一) 

を金属などで接触させない 





禁止 

•発熱•発义-破裂の原因になり 
ます。 

•ネックレス、 ヘア ピンなどといつ 
しよに持ち運んだり保管したり 
しないで < ださい。 

S _ * 

付属のバッテ U — パックは、 
必ず本機で使用する 


站■と 

液漏れ•発熱•発火-破裂の原因 
になります。 

( ず、指定のバッテ U —パッ "1 

クを使用する 


たり、分解-改造をしたりし 
ない 


(S) 



〇 



指定（付属および指定の別売り商 
品）じ(がのバッテリーパックを使 
用ずると、発熱•発火-破裂の原 
因になります。 


姓止 

液漏れ•発熱•発火-破裂の原因 
になります。 

指定の方法で充電する 


〇 



指定の方法で充電しないと、液漏 
れ•発熱•発义-破裂の原因にな 
ります。 


〇 



CF -1 9シリーズ専用のバッテ U - 
パックです。 CF -1 9シ U -ズ L ソが 
に使用ずると、液漏れ•発熱’発火’ 
破裂の原因になります。 


お使いになる前 
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安全上のごま意 


必ずお守り<ださい 


fk 常び起きたらすぐに電源プ、 

ラグとバッテ u — パックを巧 

< 


處 

電源プラグを巧< 



•破損した 

-内部に異物び入った 
-煙び出ている 
-異臭びする 
. 里 常に 割 J い 

などの異常状態のまま使用すると、 
火災•感電の原因になります。 

• 異常び起さた5、すぐに本機の 
電源を切って電源プラグを巧 
さ、その後バッテリーパックを 
取りかして、販売店にご相談< 
ださい。 

^__ 

ンセントや配線器具の定格を超) 
える使いちや、交流100 VI ； 1外 
での使用はしない 



たこ足配線などで定格を超えると、 
発熱による火災の原因になりまず。 


造しない 

また、分解しない 



分解禁止 




高電圧に注意 
本機を分解-改造しない 


[本体に表示した事項] 

内部には電圧の高い部分びあり、感 
電の原因になります。内部の端子や 
基板に触れたり、異物を入れたりし 
ないで< ださい。また、改造や分解 
は火災の原因にもなりまず。 

び鳴りはじめたら、本機や 
ケーブルに触れない 


A 警告 


源コード-電源プラグ- 
AC アダプターを破損するよ 
ラなことはしない 

广傷つけたり、加工したり、熱'! 
器具に近づけたり、無理に曲 
げたり、ねじったり、引っ張っ 
たり、重いちのを載せたり、 
束ねたりしない 



禁止 


傷んだまま使用すると、感電- 
ショート-火災の原因になります。 
• コードやプラグの修理は、販売 
店にご相談ください。 


("^^れた手で電源プラグの) 
抜さ挿しはしない 


(§) 

めれ手禁止 



感電の原因になりまず。 

み、湿気、湯気、ほこり、油) 
煙などのをい場所で使用する 
場合は、コネクターカバーを 
しっかりと閉じる 



接触禁止 


感電の原因になります。 


〇 


内部に異物び入ると、 
义災-感電の原因にな 
ります。 


内部に異物び入った場合は、す 
ぐに電源を切って電源プラグを 
抜さ、その後バッテ U - パック 
を取り外し、販売店にご相談< 
ださい。 


電源プラグのほこりなどは 
定期的にとる 


〇 



プラグにほこりなどびたまると、 
湿気などで絶縁不良となり、火災 
の原因になります。 

• 電源プラグを抜を、乾いた巧で 
ふいて < ださい。 

長期間使用しないとをは、電源 
プラグを抜いてください。 


源プラグは根元まで確実 
に挿し込む 


〇 



挿し込みび不完全ですと、感電や、 
発熱による义災の原因になりまず。 
• 傷んだプラグ、ゆるんだコンセ 
ントは使用しないでください。 

fio メモ U - 力ードなど（別 
売り）は、乳幼児の手の届く 
ところに置かない 


S) 


禁止 


誤って飲み込むと、 
身体に悪影響を及ぼ 
します。 


万一、飲み込んだと思われるとさ 
すぐに医師にご相談ください。 


は' 


fi 時間直接触れて使用しない 


本機や AC ァダプター 
/ CA の温度の高い部分に長 
時間、直接触れている 
と、低温やけど‘ 1 の原 
禁止 因になりまず。 


お使いになる前 
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A 警告 


fit 空機内では電源を切る 


〇 


運航のを全にま障を 
さたすおそれびあ0 
まず。航空機内での使 
用については、航空会 
社の指示に従ってく 
ださい。 


fT 茜員電車の中など混雑した場、 

所では、付近にむ臓ペース 
メーカーを装着している方び 
いる可能性びあるので、電源 
を切る 

電波によりペース 
メーカーの 作動に影 
響を与える場合びあ 
ります。 


〇 


動ドア、义災報知器などの) 
自動制御機器の近くで使用し 
ない 


(S) 


禁止 


本機か5の電波び自 
動制御機器に影響を 
及ぼずことびあり、 
誤動作による事故の 
原因になります。 


植込み型む臓ぺースメーカー 
の装着部位か!5 22 cm ソ上離 
す 


〇 


電波によりぺース 
メーカーの作動に 
影響を与える場合 
びあ0ます。 


院内や医用電気機器のある 
場所では電源を切る’ * 2 (手術 
室、集中治療室、 CCU ’ 3 など 
には持ち込まない） 


〇 


本機か5の電波び医 
用電気機器に影響を 
及ぼすことびあり、 
誤動作による事故の 
原因になります。 


I 血流状態び悪い人恤管障害、血液循揚不良、糖尿病、強い圧迫を受けている）や皮膚感覚び弱い人（高齢ち）などは、 

低温やけどになりやずい傾向びあります。 

3 やむをえずこのよラな揚境でパソコン本体を使用するとさは、無線スイッチを OFF 側にスライドさせ、無線 LAN 
の電源を切ってください。ただし、航空機の離着陸時など、無線 LAN の電源を切ってちパソコンの使用び禁止され 
ている場合ちありますので、ま意してください。 
iCCU とは、冠状動脈疾患監視病室の略称です。 


お使いになる前 
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安全上のごま意 


必ずお守り<ださい 




八注意 


^源コードは、プラグ部分を) 
持って抜く 


〇 


電源コードを引っ張る 
とコードが傷つさ、火 
災-感電の原因になる 
ことがあります。 


1時間ごとに10 
の休憩をとる 


15分間 


〇 


長時間続けて使用 
すると、目や手な 
どの健康に影響を 
及ぼすことびあり 
ます。 


^天下の車中などに長時間放 
置しない 


f % デムは、一般電話回線で 
使用する 


機の上に重いものを置わザみ 


バランスびくずれて 
/V ^ 倒れたり、落下した 
りして、けがの原因 
^^ になることびありま 
禁止 す。 


fic アダプターに強い衝撃を I 
加えない 

落とすなどして強い 
/V ^ 衝撃び加わった AC 
、アダプターをそのま 
ま使用すると、感電- 
禁止 ショート•义災の原 

因になることびあり 
ます。 

• AC アダプターの修理は、販売 
店にご相談ください。 


ッドホン使用時は、音量を> 
上げすざない 

_ 耳を刺激するよラな 

大さな音量で長時間 
( \)続けて聞くと、聴力 
、一 y に悪い影響を与える 
禁止 ことびあ0ます。 


‘ 4 本機のモデムが対応している国や地域 
についてはパナソニック PC のホーム 
ページをご覧ください。 


な'ず指定の AC アダプター^ 

使用する 


〇 


指定（付属および指 
定の別売り商品） L ソ 
がの AC アダプター 
を使用すると、 义災 
の原因になることび 
あります。 


%源プラグを接続したまま移 I 

動しない 

/ V 、 電源コードび傷つき、 

I XJ 火災-感電の原因に 
' > なることびあります。 
禁止 

• 電源コードび傷ついた場合は、す 
ぐに電源プラグを巧いて版売店に 
^ごネ目談ください。_ J 

^ AN コネクターに電話回線 1 
や指定!;外のネットワーク 
を接続しない 

_ LAN コネクターに 
/ C ^ じ(下のよラなネット 
I Xy ワークや回線を接続 
v - y すると、火災•感電 
禁止 の原因になることび 
あります。 

• 100 BASE - TX 、 10 BASE-T しソ 
かのネットワーク 
• 電話回線 （ IP 電話、一般電話回 
線、内線電話回線（構内交換機)、 
デジタル公衆電話など） 


の内ルたてで、にず 
ど構夕しし W と因ま 
な { ジ続応域る原り 
巧線デ接対地すのあ 
務回やにでやり電び 
事話}話機国た感と 
、電機電本いし.こ 
社線換衆、な用災る 
会内交公りい使义な 

〇 


光にす変びずのず不電ま 
日端置び品りこ用縁感り 
射極放卜部た。使絶.あ 
直どにッのしずまや災び 
やな巧ネ部化まま卜火と 
中所場ビ内劣りの-りこ 
車場るャ、はあ態 m よる 
のるなキりたび状シにび 
下たに、たまとな、どな 
天当温とし障こラとなつ。 
炎の高る形故るよる良にす 


し 

な 

か 


刷 

場 

な 

定 

安 


てた因ま 
れし原り 
ず下のあ 
く落びび 
び、けと 
スり、こ 
ンたてる 
ラれしな。 
バ倒〇にす 
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各部の名称と働き 


A: 無線 LAN アンテナ 

<無線 LAN 内蔵モデルのみ> 

今を『操作マニュアル』 r 無線 LAN 機能」 

B: Bluetooth アンテナ 

< Bluetooth 内蔵モデルのみ> 

今を)『操作マニュアル』 「 Bluetooth 機能」 

C: スタイラスペンホルダー 
D: フラットパッド 
E: 状態表示ランプ 

イ： < 無線 LAN / Bluetooth 内蔵モデルのみ> 

無線 LAN / Bluetooth 状態表示ランプ 
無線 LAN / Bluetooth び使用できる状態のとき 
点灯します。 

無線 LAN / Bluetooth のオン/オフ状態を示す 
ちのではあ0ません。 

みを)『操作マニュアル』「無線切り替えユーティ 
U ティ」 

了： <無線 LAN / Bluetooth 内蔵モデルのみ> 
将来の拡張用です。 

国 ： Caps Lock ランフ（キ ヤッ フス □ッ ク） 
の： 1\1 圆 1_1< ランプ（テンキーモード） 

画 ： ScrLk ランフ（スクロール □ッ ク） 

昌：八ードディスク状態表示ランプ 
F: タブレットボタン 

巧)『操作マニュアル』「タブレツトボタン」 


G : LCD 

を『操作マニュアル』 r タッチパネル」 

H : ディスプレイ反転ラッチ 

今9ページ「タブレットモードで使う」 

I :スピーカー 

今@『操作マニュアル』「キーの組み合わせによる操 
作」 

J : フアンクシヨンキー 

今を『操作マニュアル』「キーの組み合わせによる操 
作」 

K : キーボード 

L : 八ードディスクドライブ 

4巧!『操作マニュアル』「八ードディスクドライブ」 
M : バッテリーパック 
N : 電源スイッチ 
0：状態表示ランプ 

日：バッテリー状態表示ランプ 

今を)『操作マニュアル』 r バッテ U - パック」 
®： 電源状態表示ランプ 

(消巧；電源オフまたは休止状態、緑点灯：電源 
オン、緑点滅：スタンバイ状態） 


了国の画旨 E 


を互^@@獻@ 



H RELEASED 


N (!)〇 
0日め 


IB 
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各部の名称と働き 


左側 



间回 inini 

mmmmm 



A 

B 

c 

D E 

F 

G 

H 

V 

e~e~@ 

DC IN 16V 


1394 

凸蟲 

ぶ 

國 

な 

WIRELESS OFF ON 

PC EX 

□ 


後側 


厂 口 _ つ 


K L 己 M 
0 / 一み LOCK 


N 0 

に II 应!剑 


底面 



A: 電源端子 

B: USB ポート 

今ち!『操作マニュアル』 rusB 機器」 

C: IEEE 1394 インターフエースコネクター 
今巧『操作マニュアル』 riEEE 1394機器」 

D: モデムコネクター 

今巧!『操作マニュアル』「モデム」 

E: LAN コネクター 

4巧!『操作マニュアル』 「 LAN 機能」 

F: SD メモリーカード状態表示ランプ 
(点滅：アクセス中） 

4巧!『操作マニュアル 』 「SD メモ U - 力ード」 

G: SD メモリーカードス□ット 

今を『操作マニュアル 』 「SD メモリーカード」 

H: <無線 LAN / Bluetooth 内蔵モデルのみ> 

缉綻マイッチ 

4を『操作マニュアル』 r 無線切り替えユーティリ 
ティ」 

I: PC 力ードス□ット 

今巧]『操作マニュアル』 「 PC 力ード/エクスプレス 
力ード」 

J: エクスプレスカードス□ット 

今を『操作マニュアル』 「 PC 力ード/エクスプレス 
力ード」 

K: オーディオ出力端子 

市販のへッドホン、アンプ付きスピーカーなどを接続 
することびでさます。接続すると、内蔵スピーカーか 
5の音は出なくなります。 


L: マイク入力端子 

コンデンサー型マイク□ホンを使用でさます。それじ ( 
がのちのを使用すると、音声び入力されなかったり、 
誤動作の原因になったりする場合びあります。 

• ステレオマイクを使ってステレオ録音をするとさ： 
タスクバーの巧をダブルクリックし、[オフション ] 
-[プ□パティ]をクリックして、[録音]にチェック 
マークを付け、 [0 K ] をク U ックしてください。次に、 
[オプション]- [ I ン調整]- [ I ン]をクリック 
し、[モノマイク]のチェックマークを外して、[開 
じる]をクリックしてください。 

• 2極プラグタイプのモノラルマイク□ホンを使用す 
るとさ： 

上記の設定では左音声だけび録音されます。 

へッドホンでマイク音声を聞く場合は、上記の設定 
にかかわ5ず左音声び聞こえません。これはパソコ 
ンの仕様によるちのであり、故障ではありません。 

M: セキュリティ□ック 

Kensington 社製のセキュリティ用ケーブルを接続ず 
ることびでさます。 

詳しくは、ケーブルに付属の取扱説明書をご覧くださ 
い。 

N: 夕+部ディスプレイコネクター 

今@『操作マニュアル』 r が部ディスフレイ」 

0: シリアルコネクター 
P: RAM モジュールス□ット 

を]『操作マニュアル』 「 RAM モジュール」 

Q ： 拡張バスコネクター 
将来の}広張用です。 


お使いになる前 
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タブレツトモードで使う 


A 









① ディスプレイをを直に起こす。 

② ディスプレイ反転ラッチ （ A ) をち側にスライドし、カチッと音びす 
るまでディスプレイを時計回りに回転させる。 


③ディスプレイを上にして閉じ、ラッチ （ B ) を使って固定する。 

• ラップトップモードに戻すには 

タブレットモードに変更するとさと逆の手順で、ディスプレイを反時 
計回りに回転させてください。 


スタイラスペンはなくさないよラに、スタイラスペン用ケーブルで左ちど 
ち5かの取り付け巧 （ A ) に取り付けてください。 





(上記の取り付け位置は工場出荷時の 
状態です。） 


八ンドストラップは、丸印の角の4個所のラち、任意の吕個所に取り付け 
ることびできます。取り付ける場合は、工場出荷時に八ンドストラップを 
取り付けていたネジ （ A ) でしっかりと固定してください。 

パソコンを誤って落とさないよラに、ベルトの長さを調節して、しっかり 
と持って使用してください。 

• 八ンドストラップは本機専用です。本機よりち重い力を加えないでくだ 
さい。八ンドストラップびパソコンか6がれるおそれびあります。 

• 破損している八ンドストラップは使用しないでください。 


お願い 


A ンドストラップの取り付け 


スタイラスペンの取り付け 


お使いになる前 
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はじめて使 5 とを 


準備 

①付属品を確認ずる。 

万一足りない場合、または購入したものと異なる場合は、ご相談窓□にお確かめください（今34ぺージ)。 


■ AC アダプター 



電源コード 


バッテリーパック.. .1 •モジュラーケーブル.. 






品番 CF-AA1632A 
• スタイラスペン用ケ-ブル.. 


1 


専用巧, 


品番 CF-VZSU48 

•スタイラスペン. 




•取扱説明書（本書）’1 
• Windows ® ファーストステップガイド 
-保証書 

•3 年間お償保証のご案内 

②パソコン本体の包装袋のシールをはびす前に、ソフトウエア使用許諾書の内容を確認する（今30ぺージ)。 

本書 L ソ外に説明書び付属されている場合は、その説明書も必ずお読みください。しソ下の手順を行う際に追加 
の操作び必要になる場合びあります。 





賴 

% 

1 

卿 



バッテリーパックを取り付ける< 


① ラッチ （ A ) をち側にスライドして、カバーの□ックをがす。 

② ラッチ （ A ) を巧し下げて、カパーを開ける。 

③ ス□ットの奥までしっかりとバッテリーパックを挿入する。 

④ カチッと音びするまでカバーを閉じる。 

⑤ ラッチ （ A ) を左にスライドして、カバーを□ックする。 

• ラッチび正しく□ックされていることを確認してください。□ックされていな 
い状態で/くソコンを持ち運ぶと、バッテリー/くックび落ちるおそれびあります。 
• バッテリーパックとパソコンのコネクター部には触れないでください。コネク 
ターびミちれたり損傷したりすると、接触び悪くなり、バッテ U - やパソコンび 
正しく動作しないことびあります。 



2 パソコンを電源に接続する。 


自動的にバッテリーの巧電び始まりまず。 


• 手順6び完了するまで、 AC アダプターを取りがしたり、無線スイッチを入に 
したりしないで < ださい。 

• 初めて使ラとさは、バッテ U - パックと AC アダプターじ(外の機器を接続しな 
いで < ださい。 


お願し、 


お願し、 


お使いになる前 
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3 パソコンの電源を入れる。 


① （ A ) の部分を持ち上げて、ラッチをがす。 

② ディスプレイを持ち上げて開ける。 

③ 電源スイッチ （ B ) を約1秒間スライドしたままにし、電源状態表示ランプ 
①び点巧してか5離ず。 

• 電源スイッチを連続して繰り返し入/切しないでください。 

• 電源スイッチを4秒間じ(上スライドさせると、パソコンび強制終了しまず。 

• 電源を切った後、再び電源を入れるまでは、10秒 ULh お待ち<ださい。 

• 八ードディスク状態表示ランプ冨が消灯するまで、次の操作は行わないでくださ 
い。 

• AC アダプターの接続や取りかし 
• 電源スイッチに触れる 

•キーボード、フラットパッド、タブレットボタン、タッチパネルに g 虫れる 
• ディスプレイを閉じる 

• CPU の温度び高いときは、過熱を防ぐためパソコンび起動しないことびありま 
す。温度び下びるまで待ってか5電源を入れてください。温度び下びってち起 
動しない場合は、ご相談窓□にご相談ください（今34ページ）。 


4 Windows をセットアップする。 


①画面の指示に従って操作を行ラ。 


曰付/時間/タイムゾーンを設定し、 [ 次へ]をク U ックした後、次の手順の画 
面び表をされるまで数分間かかることびあります。キーボードやフラットパッ 
ドに触れずにそのままお待ちください。 

r 予期せめエラーび起さました」（または同様のメッセージ）び表示された5、 
[ OK ] をクリックしてください。故障ではありません。 

八ードディスク状態表示ランプ昌び消灯するまでお待ちください。 

本機では、八ードディスクドライブの管理情報（通電時間、通電回数、内部温度、 
交替セクター数等）び八ードディスク内に定期的に記録されます。記録される 
データ量は、1回あたり最大750バイトです。これ5の情報は、万び一八ード 
ディスクび故障したとさの原因を推定するためにのみ使用するちので、本情報 
をネットワーク経由で外部に発信したり、目的じ(外に使用したりすることはあ 
りません。この機能を無効にするには、 PC 情報ビューアーの[八ードディスク 
使用が況]の [ 管理情報の履歴を自動的に記録する機能を無効にする ] のチェッ 
クボックスにチェックマークを付けて [ OK ] をクリックしてください。 


5 新しいユーザーアカウントを作成する。 


①[スタート]- [ コント□-ルパネル]- [ ユーザーアカウント]-[新しいアカ 
ウントを作成する]をク U ックずる。 


パスワードを忘れないでください。パスワードを忘れると、 Windows に□グオンで 
さなくなります。あ5かじめパスワードリセットディスクを作成しておくことをお 
勧めします。 


お願し、 


お願し、 


お願し、 


お使いになる前 
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はじめて使ラとさ 


6 タッチパネルの補正（キャリブレーション）を実行する。 


① [ スタート]- [ すべてのプ□グラム ]- [Fujitsu Touch Panel ( USB )] - [ 補正ツー 
ル] をクリックする。 

② 画面の12か所に順番に" +" び表示されるので、スタイラスペンを使って 
点滅するまで1つずつ触れる。 

③ [ 補正計算]をクリックする。 

④ [ 保存して終了]をク U ックずる。 


• Windows XP について 

コント□-ルパネルのクラシック表示やクラシックスタートメニューを選択することがでさます。また、ユーヴーの □ 

グオン/□グオフのしかたを変更することちでさます。本書では、クラシック表示やクラシックスタートメニューでは 
なく 、 Windows XP の初期設定を用いて説明しています。 

• Windows Update について 

Windows セキュリティセンターで [ 自動更新]を有効に設定している場合は、セキュリティの更新など、重要な更 
新び自動的にインストールされます。手動で更新を行ラ場合（重要な更新 L ソがの更新を行ラ場合など）は、しソ下の 
手順で行ってください。 

① コンピューターの管理者の権限で□グオンする。 

② [スタート ]-[ ずべてのプ□グラムト [Windows Update ] をクリックずる。 

③ 画面の指示に従って更新フ□グラムをインス I ルずる。 

• デバイスドライバーの更新フ□グラム （ r カスタムインス!ル」の「ハードウエア用の更新プログラムを追加 
で選択」に表示される項目）は適用しないでください。お使いのパソコンと互換性びない場合びあります。詳し 
くは、弊社の Web ぺージ （ http :// askpc . panasonic . co . jp / security / index . html ) をご覧ください。 

• 再インストールした後もおず [Windows Update ] を行ってください。インストールした更新フ□グラムの種類に 
より、さ5に更新プ□グラムび提供されている場合びあります。プ□グラムの更新後に再度 Windows Update を 
実行してください。 

• 「コンピューターびを険にさ5されている可能性びありまず。 J といラメッセージが表示された5 

タスクバーの0をクリックし、必要な設定をしてください。 Windows セキュリティセンターは、パソコンを快適 
な状態でお使いいただくため定期的に通知を行いますび、エラーメッセージではありませんので、そのままパソコ 
ンをお使いいただけます。ただし、ウイルスなどの危検にさ5されないよラ、適切な対策を行ラことをお勧めします。 
• 電源び切れている状態でも電力を消費しまず。満巧電していても約5週間でバッテリー残量びなくなりまず。 


お知5せ 


お使いになる前 
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画面で見るマニュアル 


パソコンの画面上で、『操作マニュアル』および『バッテリー等の上手な使い方』を見ることびでさます。 

『操作マニュアル』および『パ’ッテリー等の上手な使い方』を初めて起動したときは 、 Adobe Reader の「使用許諾契 
約書」画面び表示されます。内容をよく読み、[同意する]をク U ックして先に進んでください。 

■ 操作マニュァル 

『操作マニュアル』は、本機を十分に活用していただくための機能について説明しています。 


『操作マニュアル』を見るには 

① [スタート]-[操作マニュアル]をク U ツクする。 


ち< じ 




参 

キーの組み合わせによる操作 

• SD セキュリティ機能 

• 

八ードディスクドライブ 

参 

タブレットボタン 

• RAM モジュール 

• 

セットアップユーティリティ 

参 

タッチパネル 

• 外部ディスプレイ 

• 

フオントサイズ拡大ツール 

参 

ソフトウエアキーボード 

• USB 機器 

• 

ズームビューアー 

参 

Panasonic 丰書き 

• IEEE 1394機器 

• 

DMI ビューアー 

参 

画面回転ツール 

• モデム 

• 

Recover Pro 

参 

スタンバイ-休止状態機能 

• LAN 機能 

• 

技術情報 

参 

セキュリティ機能 

• 無線切り替えユーティリティ 

• 

困ったときの Q&A (詳細編） 

参 

バッテリーパック 

• お線 LAN 機能 



参 

PC 力ード/エクスプレスカード 

• Bluetooth 機能 



参 

SD メモリーカード 

• ネットセレクター機能 




■ バッテリー等の上手な使い方^ 

『パ’ッテ U - 等の上手な使い方』では、バッテ U - やタッチパネルの使い方について役立つ情報を記載しています。よ 
り長時間/長寿命でバッテリーパックをお使いいただく方法などち説明していまず。 

『バッテリー等の上手な使い方』を見るには 

① デスクトップの JQ をダブルクリックする。 

パクテリーまの 
上手なほいち 

• または、[スタート]-[すべてのプ□グラム]- [ Panasonic ]- [オンラインマニュアル]-[バッテリー等の上 
手な使い方]をクリックする。 


上是覆 SS 雇 < ために 
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取り扱いとお手入れ 


操作環境について 


• パソコンは平 5 で落下のおそれのないところに置いてください。また、立てて置いたりしないでください。倒れて 
本体に強い衝撃び加わると、誤動作や故障の原因になります。 

• 適切な温度範囲；操作時： 5 ° C 〜35 °C 

保管時：_ 20。。〜80 °。 

適切な湿度範囲：操作時： 30% RH 〜80% RH (結露なきこと） 

保管時： 30% RH 〜90% RH (結露なきこと） 

上記の温度/湿度の範囲であってち、極端な環境で長時間ご使用になると、パソコンの劣化につなびり、製品寿 
命び短<なる可能性びあります。 

• パソコンび損傷するおそれびあるため、次の場所には置かないでください。 

•電気製品の近く。画像び乱れたり、雑音び起さたりすることびあります。 

• 極端に高温またはほ温のところ。 

• 操作中は、パソコンの温度び上昇しますので、熱に弱いものを近くに置かないでください。 


取り扱い上のごま意 


本機は、ディスプレイや八ードディスクへの衝撃びルさく抑え5れるよう設計されていますび、衝撃による故障は保 
証しかねます。取り扱いには十分注意してください。 

• パソコンを持ち運ぶとさ 

• パソコンの電源を切ってください。 

•か部装置、ケーブル、力ード、その他本体か5突き出るものをすべてかしてください。 

• 落としたり、硬いちのにぶつけたりしないでください。 

• ディスプレイを開けたままにしないで<ださい。 

• ディスプレイ部分を持って運ばないでください。 

• ディスプレイとキーボードの間に紙されなどのちのをはさまないでください。 

• 航空機には手荷物として持ち込んでください。航空機内での使用については、航空会社の指示に従ってください。 

• 予備のバッテリーパックを持ち運ぶとさは、コネクター保護のためビニール袋などに入れてください。 

• フラットパッドは、指で操作ずるよラ設計されています。フラットパッドの上に物を置いたり、跡び付くよラな先 
のとびったちのや硬いちの （ m 、 鉛筆、ボールペンなど）で強く押したりしないでください。 

• 油などをフラットパッドに付着させないでください。力ーソルび正しく動かなくなることびあります。 

• 本機には、ちのイラストの〇で囲んだ部分に、磁石および磁気を帯びた部品び使用され 
ていまず。これ5の部分に、金属や磁気メディアを接触させないようにしてください。 

• 付属のスタイラスペンじ(がでタッチパネルに触れないでください。タッチパネルの上に 
物を置いたり、跡び付くような先のとびったものや硬いもの （ m 、 鉛筆、ボールペンなど） 

で強 < 巧した0しないで < ださい。 

• 画面にほこりや油などのミちれび付着したときは、スタイラスペンを使わないでください。 

画面やスタイラスペンに異物び付着していると、画面に傷を付けたり、スタイラスペン 
の操作びでさなくなったりずることびあります。 

• スタイラスペンは、画面操作じ(がの用途に使わないでください。別の用途に使うと、ス 
タイラスペンび損傷したり、画面に傷を付けたりずることびあります。 

■ 周辺機器を使用ずる場合 

周辺機器の損傷を防ぐため、下記および『操作マニュアル』の記載事項をお守りください。また、周辺機器の取扱説 
明書をよ < お読み < ださい。 

• パソコンの仕様に合った周辺機器を使用してください。 

• コネクターの形状、向さに注意して正しく接続してください。 

• 接続しにくい場合は、無理に押し込まず、コネクターの形状、向き、ピンの並び方などを確認してください。 

• ネジで固定する場合は、しっかり締めてください。 

• パソコンを持ち運ぶときは、ケーブルをがしてください。ケーブルは無理こ引っ張5ないでください。 



上是覆 SS 雇 < ために 
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お手入れ 


ディスプレイのお手入れ 

付属の専用巧をお使いください。（詳しくは、専用巧に付属の 『LCD 画面清掃についてのお願い』をご覧ください。） 
<ディスプレイかのお手入れ> 

ガーゼなどの柔5かく乾いた巧でふいてください。洗剤を使ラとさは、水で薄めた中性洗剤に柔5かい巧を浸し、固 
く絞ってください。 


お願い 


• ベンジンやシンナー、消毒用アルコールなどは使わないでください。塗装びはげるなど、塗装面に影響を与える場 
合びあります。また、市販のク U - ナーや化粧品の中にち、塗装面に影響を与える成分び含まれている場合びあり 
ます。 

• 水や洗剤を直接かけたり、スプレーで噴さかけたりしないで<ださい。液体びパソコンの内部に入ると、誤動作や 
故障の原因になります。 


無線 LAN ご使用時のセキュリティについて 


<無線 LAN 内蔵モデルのみ> 

工場出荷時、無線 LAN のセキュリティに関する設定は行われていません。 

無線 LAN をご使用になる前に、必ず無線 LAN のセキュリティに関する設定を行ってください。（今を)『操作マニュ 
アル』 r 無線 LAN 機能」、お使いの無線 LAN アクセスポイントの説明書） 

無線 LAN では、 LAN ケーブルを使用する代わりに電波を利用してパソコンと無線 LAN アクセスポイント（別売り） 
との間で情報のやりとりを行います。このため、電波の届く節囲であればネットワーク接続び可能であるといラ利点 
びあ0ます。 

その反面、ある範囲であれば障害物（壁等）を越えて電波び届くため、セキュリティに関する設定を行っていないと、 
次のよラな問題び発生する可能性びあります。 

• 通信内容を盗み見5れる 

悪意ある第云ちび、電波を故意に傍受し、次のよラな通信内容を盗み見る可能性びあります。 

• ID やパスワード 

-クレジットカード番号等の個人情報 
-メール内容 
• 不正に侵入される 

悪意ある第云ちび、無断で個人や会社内のパソコンやネットワークへアクセスし、次のよラなことを行ラ可能性び 
ありまず。 

-個人情報や機密情報を取り出ず（情報漏えい） 

•特定の人物になりすまして通信し、不正な情報を流ず（なりすまし） 

-傍受した通信内容を書さ換えて発信する（改ざん） 

• コンピューターウイルスなどを流し、データやシステムを破壊する（破壊） 

本機の無線 LAN 機能やお線 LAN アクセスポイントには、これ5の問題に対応するためのセキュリティに関する設定 
び用意されています。本機では、使用する無線 LAN アクセスポイントにあわせて設定をする必要びあるため、お買い 
上げ時にはセキュリティに関する設定は行われていません。無線 LAN をご使用になる前に、必ず無線 LAN のセキュ 
リティに関ずる設定を行ってください。 

無線 LAN のセキュリティに関する設定を行って使用ずることで、問題び発生する可能性は少なくなりますび、無線 
LAN の仕様上、特殊な方法で通信内容を盗み見6れたり、不正に侵入されたりする場合びありまず。ご理解のラえ、 

ごイホ用ドさ ■ し） 

セキュリティに関する設定を行わないで使用した場合の問題を十分に理解したラえで、お客さま自身の判断と責任に 
おいてセキュリティに関ずる設定を行ラことをお勧めします。お客さまご自身で対処でさない場合は、お客様ご相談 
センターにご相談ください。 


ットアップユーテイリテイの設定について 


• 「セキュリティ」メニューのに omputrace ( R ) 設定サブメニュー」の設定は「無効」のままお使いください。 


上是霍 SS 雇 < ために 


15 













取り扱いとお手入れ 


八ードディスクについて 


/ V - ドディスク内のリカバリー用データについて 


■Windows で使える領域 


C ハ-ドディスク 



>リカバリー 用 データ 領域 
(約3 GB ) 


• 八ードディスク内の U カバリー用データは絶対に削除しないでください。 

本機は、再インス!-ール（パソコンに何5かのトラブルび発生し正常に動作しな< 
なった場合などに行います）（今21ぺージ）にお、要な U カバリー用データを八ードディ 
スク内に格納しています。このリカバ U - 用データは約3 GB ありまず。 

誤って消去することを防ぐため、リカパ ’ U —用データ領域は通常の方法では表示され 
ないようになっていまずび、特殊な方法を使ってこの領域を削除したり、領域内の 
データを削除/変更またはデータを追加したりすると再インス!-ールびでさなくな 
ります。絶対にこれ5の操作を行わないで<ださい。万一削除してしまった場合など 
は、ご相談窓□にご相談ください。（今34ぺージ） 

• U カバ U -田デー々は.他のメディアやかがけの y 、ードディスクなドにバックアップ 

を取ることはできません。 

• U カバリー用データ領域を通苗のドライブとして使用ずることはでさません。 

• 八ードディスク U カバ U - はダイナミックディスク（ディスク曽巧ホザ.の一種）には 

対応しておりません。ダイナミックデイスクへの変換は行わないでください。_ 


ハードディスクのパーテイシヨン（領域）を変更ずる場合 


( 図は一例でず） 

• Windows で巧える領域 


ppx - ドデ イスり 
① OS 用 



② -1 
② -2 


リカバリー用データ 


リカバリーが含まれて 
いる領域（約 3 GB ) 


この領域は絶対に削除 
しなし、でください。 


再インス!ル時（今21ぺージ） 「 OS 用とデータ用の2つのパーティシヨンを作成 
して、 OS 用パーティシヨンに Windows を再インス!ルする」を実行すると、パー 
テ ィシ ヨンを 2 つに分割ずることびでをまず。 

OS 用として最低限必要なパーティシヨンのサイズは、再インス I ル時に画面上で 
ご確認ください。 

) くーティシヨンは OS 用も含め、3つまでにしてください。 

• Recover Pro て今18ぺージ f をインストールすると、パーティシヨンび1つ作成さ 
れます 。 Recover Pro をインストールする場合は、データ用パーティシヨンを分割 
しないで < ださい。 

. データ用のパーティシヨンを分割する場合は、 Windows の再インス! -- ルで OS 
用とデータ用の2つのパーティシヨンを作成した後、 Windows を起動し、「ディス 
クの管理」を使って2つ目のパーティシヨン（②データ用）を削除してか5作成 
して < ださい。 

データ用パーティシヨン作成後に Windows を再インストールするときは、(下の点 
に気を付けてください。 

•最初のパーティシヨン（① 0 S 用）に Windows を再インス!ルする場合 
左図の② -1 と② -2 のデータは維持されまず。 

ただし、「②データ用」を分割して、 0 S 用 • Recover Pro 用を含めパーティシヨ 
ンび4つ存在する場合、 U カバ U —用データ領域として扱われるため4番目のパー 
ティシヨンび削除されまず。 

X Recover Pro をインス!ルしている場合は、最初のパーティシヨンに Win - 
dows を再インストールしないでください 。 Recover Pro び正常に機能しなくな 
ります。（今21ぺージ） 

-上記しソがの方法で再インストールする場合 
左図の①および②のデータはすべて削除されます。 
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パソコンの廃棄-譲渡時における八ードディスク内のデータ消去について 


データ流出のトラブルを回避ずるためには八ードディスク内に記録されたずべてのデータを、お客さまの責任に 
おいて消去ずることび非常に重要でず。 


最近、パソコンは、オフィスや家庭などで、いろいろな用途に使われるよラになってさています。これ5のパソコン 
の中にある八ードディスクといラ記憶装置に、お客さまの重要なデータび記録されていまず。したびって、そのパソ 
コンを廃棄または譲渡ずるとさには、これ5の重要なデータを消去ずることび必要です。ところび、この八ードディ 
スク内に記録されたデータを消去するといラのは、それほど簡単ではありません。「データを消去ずる」といラ場合、 
一般には次のよラな操作を行います。 

-「削除」操作を行ラ -ソフトウェアで初期化（フォーマット）ずる 

• データを「ごみ箱」に捨てる • 再インス!ルをして、工場出荷状態に戻す 

• 「ごみ箱を空にする」機能を使ってデータを消す 

しかし、これ5の操作を行ってち、八ードディスク内に記録されたファイルの管理情報び変更されてデータを呼び出 
す処理びでさなくなるだけで、本来のデータは残っているという状態にありまず。 

したびいまして、データ回復のための特殊なソフトウェアを利用ずれば、これ5のデータを読み取ることび可能な場 
合びありまず。このため、悪意のある人によって、このパソコンの八ードディスク内の重要なデータび読み取5れ、 
予期しない用途に利用されるおそれびあります。 


消去ずるためには、専用ソフトウェアあるいはサービス（とちに有償）を利用ずるか、ハードディスク内のデー 
夕を金おや強い磁気によって物理的-磁気的に破壊して、読めなくずることを推奨しまず。 


八ードディスク内にお客さまびインス I ルした市販のソフトウエアを削除せずに本機を譲渡ずると、そのソフト 
ウエアのライセンス使用許諾契約に抵触する場合びありますので、ご注意ください。 
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A — ドディスクノ くツクアップ機能 (Recover Pro ) 


Recover Pro を使うと、ハードディスクにバックアップ領域（保存領域）を作成して、 A — ドディスクのデータをバッ 
クアップ（保存）することびできます。また、誤操作やその他の要因によりデータび失われたり壊れたりした場合に、 
J (ックアップされたデータを元の場所に復元します。(ックアップや復元に、外部メディアや周辺機器は必要ありま 
せん。 

お買い上げ時には Recover Pro はインス I ルされていません。本書の説明に従ってインス I ルしてください。 

Recover Pro は、データのバックアップ時または復元時に八ードディスクに問題びあると、正常にバックアップや復 
元をすることびでさません。また、予期せめ誤動作/誤操作などにより、データの復元中にエラーび生じた場合、 A — 
ドディスク内のお客さまのデータ（復元前のデータ）び失われる場合びありますのでご注意ください。 

本機能の使用により生じたお客さまの損害（データの消失を含む）については補償いたしかねまず。 


バックアップには次の3つのタイプびあります。 

• クイックバックアップ：更新したデータのバックアップを一定の間隔で行います。 

• ファイルバックアップ：ファイルの保存-変更時にファイルをバックアップします。 

• 完全バックアップ：内蔵八ードディスクのすべてのデータをバックアップします。 

ここでは、インス! -- ル手順、完全バックアップ （ Windows が起動しなくなった場合に備えて A - ドディスクの内容をバッ 
クアップする機能)、完全復元（完全バックアップ時点の状態に八ードディスクのデータを復元する機能）について説明し 
ます。詳しくはソフトウェアのマニュアルをご覧ください。（今19ページ） 


お願い 


• Recover Pro をインストールすると、パーティシヨンび1つ作成されます。 0 S 用 • Recover Pro 用を含め、パーティ 
シヨンは3つまでにしてください。（今16ページ） 

• AC アダプターを接続して操作を行ってください。操作び完了するまで電源を切5ないでください。インス!-ール、 
バックアップ、または復元操作の途中で電源び切れると、これ5の操作び正しく行われず、 Windows を起動でき 
なくなるおそれびあります。また、操作中は操作に関係のないキーやスイッチに触れないでください。 

• パソコンび再起動し、「じのファイルシステムをチェックしてください。」といラメッセージび表示された場合は、 
画面の指示に従ってください。チェックは省略しないで行ってください。 

• インス I ル中に選択ずるインス I ル方法は、八ードディスクに十分なスぺースびあることを確認してか 5 選択 
してください。後で変更する場合は Recover Pro を再インストールする必要びあります。 

L ソ下の場合は、完全バックアップを確実に実行するため、「すべて」（標準インストール）を選ぶことをお勧めしまず。 
• 八ードディスクにパーティシヨンび1つしかないとさ 

. ソフトウェアの再インス I ル（今 21 ぺージ）直後（八ードディスク全体の半分 L ソ上の空き領域びあるとき） 

• バックアップデータは、必ず内蔵八ードディスクに作成してください。内蔵八ードディスクじ(がのディスクやドラ 
イブは使わないでください。 

• ソフトウェア（セキュリティソフト、バックアップソフト、暗号化ソフト、ハードディスクにアクセスできるソフ 
卜など）の中には 、 Recover Pro と相性のよくないものびありまず。 

詳し<は下記ホームページ（英語のみ）をご覧<ださい。 

http :// www . phoenix . com / en / Customer + Services / White + Papers - Specs / Recover + Pro / default.htm 

• Personal Secure Drive (詳しくはを)『内蔵セキュリティチップ （ TPM ) ご利用の手引き』をご覧ください）を使っ 
ている場合 、 Personal Secure Drive のファイルバックアッフを行わないでください。 

• Recover Pro の「リカバリー CD - DVD の作成」機能は、完全バックアッフデータを CD や DVD に保存するときに 
便利な機能です。この機能を使うと完全/(ックアップデータを見ることびできますび、誤ってデータを削除しない 
よう気をつけてください。 

• Recover Pro のインス!ル後は、 IEEE 1394 経由でネットワークに接続しないでください。問題び起こった場合 
は、 IEEE 1394 経由のネットワーク接続を中断し、パソコンを再起動してください。 


インス I -ール 


準備 

• すべての周辺機器を取りがず。 

• AC アダフターを接続する。操作び完了ずるまで取りかさないでください。 

1 コンピューターの管理者の権限で Windows に□グオンする。 

2 すべてのアプリケーシヨンソフトを終了する。 

3 アンチウイルスソフトウエアを無効にする。 

4 [スタート]-[ファイル名を指定して実巧]をクリックし、 [c:¥util¥rcvpro¥setup.exe] と入 
力して、 [0K] をクリックずる。 

インス I ル画面び表示されます。 

5 [巧へ]をクリックする。 

画面の指示に従って操作してください。 

r 使用許諾契約書」をよくお読みになり、[使用許諾契約書に同意します。 ] にチェックマークを付け、[はい] 
をクリックしてください。 

• インス!ルび完了ずるまでに、パソコンび数回再起動します。インス!ルび完了すると、画面ち下の夕 
スクトレイに^び表示されまず。 
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お願い 


• インス!-ール中は、画面び一瞬暗<なることびありまずび、故障ではありません。 

• インス! -- ル方法を「すべて」（標準インス! -- ル）にすると、ハードディスクの最大40〇/〇びバックアップ領域と 
して割り当て5れます。 

• バックアップ領挪ホ、作成後にサイズを変更ずることはできません。 


完全バックアップ 


内蔵八ードディスクのすべてのデータをバックアップしまず。 

準備 

• すべての周辺機器を取りがず。 

• AC アダフターを接続する。操作び完了するまで取りがさないでください。 

1 コンピューターの管理者の権限で Windows に□グオンする。 

2 ずべてのアプリケーシヨンソフトを終了ずる。 

3 [ スタートト[すべてのプ□グラムト [Phoenix Applications 卜 [Phoenix Recover Pro 6] を 

クリックずる。 _ 

Recover Pro 6の画面が表示されます。 

4 [完全バックアップ]をクリックし、[はい]をクリックする。 

パソコンび再起動し 、 Recover Pro 6の画面び表をされます。 

画面の指示に従って操作してください。 


お知5せ 


• バックアップ領域には、完全バックアップ1回分のデータのみ保存でさます。 
• Recover Pro 操作時は電源スイッチに触れないでください。 


完全復兀 


完全/(ックアップで作成されたデータを八ードデイスクに復元しまず。前回の完全バックアップじ(降に保存したファ 
イルや設定変更の情報は削除されまず。 

準備 

• すべての周辺機器を取りがず。 

• AC アダフターを接続する。操作び完了するまで取りかさないでください。 

1 [ スタートト[ずべてのプ□グラム l-[Phoenix Applications 卜 [Phoenix Always l _ auncher ]- 

[実行]をクリックする。 _ 

• または、パソコンの電源を入れるか再起動し、 [ Panason 词起動画面び表示されている間にを数回押して、 
Phoenix Always の画面が表示されるまでお待ちください。 

パソコンが再起動し 、 Phoenix Always の画面が表示されます。 

2 [保護/リカバリー]をクリックし 、 [Phoenix Recover Pro 6] をクリックずる。 

Recover Pro 6の画面が表示されます。 

3 [完全復元]をクリックする。 

画面の指示に従って操作してください。 


お知5せ 


• Recover Pro 操作時は電源スイツチに触れないでください。 


■ マニュアルを見るには 

① [ スタート ]-[ すべてのプ□グラム HPhoenix Applications 卜 [ Docs ] をクリックし、 [ UserG 山 des ] をダブルク U ッ 
クする。 

② Recover Pro ユーザーガイド、または Phoenix Always ユーザーガイドのファイルをダブルク U ックする。 
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A - ドディスクの内容をずべて消去ずる 


パソコンを廃棄または譲渡ずる場合には、データび流出しないよラ、八ードディスクのデータをすべて消去してくだ 
さい。通常の Windows メニューでデータの消まや八ードディスクの初期化を行った場合でも、特殊なソフトウエア 
を使ラと、消去されたデータび読み出される可能性びあります。八ードディスクデータ消まユーティ U ティを使って、 
データをずべて消ましてください。 

市販のソフトウエアをアンインス I ルせずに譲渡すると、ソフトウエア使用許諾契約に違反するおそれびあります 
のでご注意 < ださい。 


八ードディスクデータ消まユーティ U ティでは、データを上書をする方法を用いていますび、誤動作や誤操作び起 
こると、データび完全に消去されない場合びあります。また、特殊な機器により読み出される可能性びあります。非 
常に機密性の高いデータを消まする必要びある場合には、専門業ちに依頼することをお勧めします。また、このユー 
ティリティの使用により生じた損失や損害については補償いたしかねまず。 


お願い 


• 内蔵八ードディスクにのみ有効でず。外付けの八ードディスクには働きません。 

• 実行ずると、八ードディスクか5は起動しなくなりまず。 

• 損傷した八ードディスクのデータは消去でをません。 

• 八ードディスクに Recover Pro のバックアップデータびある場合 、 Recover Pro のバックアップデータも消まされ 
まず。 


お知5せ 


• J くーテ イシヨ ンを指定してデータを消去することはでさません。 


準備 

• すべての周辺機器を取りがす。 

• AC アダプターを接続する。操作び完了するまで取りかさないでください。 

1 パソコンの電源を入れて、 [ Panasonic ] 起動画面び表示されている間に、巧を数回押す。 

セットアップユーティリティび起動します。 

• パスワード入力画面び表示された5、スーパーバイザーパスワードを入力して<ださい。 

2 「終了」メニューで 「 A - ドディスクリカバリー/消去」を選び、豆を1を押ず。 

確認メッセージび表示された5「はい」を選び、を巧してください。 

• じ(下の場合は、ご相談窓□にご相談ください。（今34ぺージ） 

•[八ードディスクリカバリー/消去]び表示されない。 

• 再インス!ル（またはリカバリー)用ファイルに不整合びありますといラメッセージび表示される。 
八ードディスク内の U カバリー用データ領域び削除されていたり、再インス I ルに必要なファイルび壊 
れていたりずる可能性びありまず。 

• ノくーティションテーブルの第4エント IJ - にノくーティションがあることを示すホいメッセージが表示された場 

么 

• すでに該当/ V ’ー ティションのデータをバックアップ済みの場合 
[ はい]を選んでください。該当パーティションは消去されます。 

• まだ該当 K ーティションのデータを/ (ックアップしていない場合 
[いいえ]を選んでください。操作は中止され、セットアップユーティリティの画面に戻りまず。八ードディ 
スクな外の場所に、該当ノくーティションのデータをバックアップしてください。 

3 「番号を選択してください。」というメッセージび表示されたら、をを巧してに. [HDD 消去]」 

を実行ずる。 _ 

•操作を中止する場合は、空（ゼ □) を押してください。 

4 確認メッセージび表示されたら、 Y を巧す。 

八ードディスクデータ消去ユーティリティび起動します。 

5 「<<<スタートメニュー >>>」で Enter を押す。 


6 消去にかかるおおよその時間など、メツセージの内容を確認してから Sp ^ を巧す。 

7 メツセージの内容を確認してから豆 M を巧す。 

八ードディスクのデータ消去び始まります。 

(№1+ Break で消去を中断することびでさますび、すでに消去されたデータは元に戻りません。） 


8 
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「 A - ドディスクのデータは消去されました。」といラメッセージび表示された 5、 いずれか 
のキーを巧してパソコンの電源を切る。 

何5かの原因で完了でさなかった場合は、エラーメッセージび表示されます。 



























再インス!ルずる （ A — ドディスクリカバリー) 


ソフトウェアを再インス!ルずると、パソコンは工場出荷時の状態に戻ります。また 、 Recover Pro のバックアッ 
プデータを含め八ードディスクのデータび消去されまず。 重要なデータは、再インス!ル前に、他のメディアま 
たはか部八ードディスクにバックアツフを取っておいてください。 


準備 

• すべての周辺機器を取りがす。 

• AC ァダフターを接続する。操作び完了ずるまで取りがさないでください。 


お願い 


• ハードディスクのパーティシヨン（領域）を変更されるお客さまへ 

• 八ードディスク内には、再インス!ルに必要なリカバリー用データを格納している領域びあります（今16ぺ一 
ジ)。この領域は保護されているため、パーティシヨン操作ツールなどを使った方法では表示ち削除ちでさない 
ようになっていまず。しかし、特殊な方法を使った場合は、この領域も削除されるおそれびありまず。削除する 
と工場出荷時の状態に戻せな<なりまずので、絶対に削除しないで<ださい。 

• 0 S 用 • Recover Pro 用も含め、パーティシヨンは3つまでにしてください。（今16ぺージ） 


お知らせ 


• 八ードディスク U カバリーはダイナ5ックディスク（ディスク管理方式の一種）には対応しておりません。ダイナ 
ミックディスクへの変換は行わないでください。 

• パーティションテーブルの第4エントリーにパーティションを作成している状態で再インス!ルを実行ずると、 
下記の手順 2 の③で「3」撮初のパーティションに Windows を再インス! -- ルする）を選んだ場合でも、第4 
エント U - にある V ’ー ティションのデータにはアクセスでをなくなります。 この! くーティションのデータは、八一 
ドディスクじ(外の場所（他のメディアや外付けのハードディスクなど）にバックアッフしておいてください。（特 
殊な方法でパーティションを作成ずると、 Windows 上で見える4番目のパーティションと一致しない場合びあり 
ます。） 

• バックアップを取るとさは、ドライブ名を確認してください。パーティションの順番やドライブ名は、パーティショ 
ンの構成や周辺機器の接続、 V ’ー ティションを作成したとさの条件により異なりまず。 

確認方法の一例： [ スタート]をクリックし、 [ マイコンピュータ ] をちクリックして、[管理]- [ディ スクの管理] 
をクリックする。 

• Recover Pro (今18ぺージ）をインストールしている場合 

• 下記の手順 2 の③で [1] または [2] を選択してください。 [3] を選択ずると 、 Recover Pro び正常に機能しなくな 
ります。 

• Windows び起動せず Recover Pro による復元び正常に行えない場合で、最初のパーティションと Recover Pro 
のバックアップ領域じ(州こあるデータを取り出したいとさのみ、下記の手順 2 の③で [3] を選び、次の手順を行つ 
て < ださい。 

① 再 インス ! ル後、が部メディア（リムーバブルディスクなど）にデータをバックアップずる。 

② 再インス I ルを再度実行し、下記の手順 2 の③で [1] または [2] を選択する。 

③ バックアツフデータを内蔵八ードディスクに戻す。 


1 セットアップユーティリティを工場出荷時の設定に戻ず。 _ 

① パソコンの電源を入れて、 [ Panason 句起動画面び表示されている間に、口を数回押す。 

セットアップユーティリティび起動します。 

•パスワード入力画面び表示された5、スーパーバイザーパスワードを入力してください。 

感 セットアップユーティリティのすべての項目を書さ出し、 El を巧す。 

確認メッセージで「はい」を選び、 巧巧岳 F を巧してください。 

③ 「終了」メニューで r 設定を保存する」を選び、 liii 居 F を巧す。 

確認メッセージで「はい」を選び、 巧巧岳 F を巧してください。 

• 22 ぺージの手順3 rn まじめて使うとき」の操作を実行する。」の操作び完了するまでは、セットアップユー 
ティリティの設定を変更しないでください。 

•セットアップユーティリティび終了してパソコンび再起動してしまった場合、1行目の r 設定を保存して 
終了」を選んでいます。パソコンの電源を切り、手順1か5やり直してください。 

④ 「八ードディスクリカバリー/消去」を選び、 Enter を押す。 

確認メッセージで [ はい]を選び、 lii な F を巧してください。 

2 再^ンストールする。 

① 互を押して、 [1 .[リカバリー]]を実行する。 

n 重用許諾契約書」の画面び表をされます。 

感 互を押す。 _ 

• 中止する場合はをを押してください。 
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再インス!ルする（八ードディスクリカバリー) 


③ 設定を選択する。 

• [2]： 0 S 用パーティシヨンのサイズを入力し、 Enter を押す。 

(データ用くーティシヨンのサイズは、最大値か5 0 S 用/くーティシヨンのサイズを弓 I いてミ夫定され 
ます。） 

网：最初のパーティシヨンに Windows びインス I ルされます。 

(最初のパーティシヨンのサイズは、 20 GB じ(上ぶ、要です。サイズびルさいと再インス!ルでさま 
せん。）_ 

確認メッセージで Y を押してください。 

再インス!ルび自動的に始まります（約10分かかります)。 

•パソコンの電源を切ったり、を面 T + 古な+百なを押したりして、再インス!ルを中止しないでくださ 
し、 Windows び起動しなくなったり、データび消失して再インス I ルでさなくなったりするおそれびあ 
ります。 

④ 終了のメッセージび表をされた5、いずれかのキーを巧してパソコンの電源を切る。 

•本書 L ソ外に説明書び付属されている場合は、その説明書ち必ずお読み<ださい。 LU 下の手順を行ラ際に追 
加の操作び必要になる場合びあります。 

3 r はじめて使うとき」の操作（今10ぺージ）を実行ずる。 

4 セットアップユーティリティを起動し、必要に応じて設定を変える。 


上是覆 SS 雇 < ために 
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エラーコード/メッセージ 


エラーコードやメッセージび表示された場合は、下記の対処の説明に従ってください。それでち解ミ夫でさない場合、 
または下記 LU 外のエラーコードやメツセージび表示された場合は、ご相談窓□にご相談ください。（今34ぺージ） 


エラーコード/メッセージ 

対処 

0211 :キー^ー ドエラー 
でず。 

• か部キーボードや外部マウスを取り外してください。 

0251 :システム CMOS 
のチェックサムび正し 
<ありません。 
デフォルト値び設定さ 
れました。 

セットアップユーティリティの設定内容を保持しているメモリーの内容び正しくありませ 
ん。これは、プ□グラムなどの意図しない動作により、メモ U - の内容び変更された場合 
に起こるエラーです。 

• セットアップユーティ U ティを起動し、デフオルト設定にした後、必要に応じて適切な 
値に設定し直してください。 

• それでも表示される場合は、データ保持用の内蔵クロックバッテ U - の交換び必要にな 
る可能性びあります。ご相談窓□にご相談ください（今34ぺージ）。 

0271 :日付と時刻の設 
定を確認してください。 

曰付と時刻の設定び正しくありません。 

• セットアップユーティリティを起動し、日付と時刻を正しく設定してください。 

• それでち表示される場合は、データ保持用の内蔵ク□ックバッテリーの交換び必要にな 
る可能性びあります。ご相談窓□にご相談ください（今34ぺージ）。 

0280 :起動を 3 回失敗 
しぶしに 0 

-デフォルト値を使用 
して起動しまず。 

繰り返し起動に失敗したため、セットアップユーティリティをデフオルト設定に変更して 
起動しました。 

• セットアップユーティ U ティを起動し、デフオルト設定にした後、必要に応じて適切な 
値に設定し直してください。 

<F2> キーを押ずとセッ 
トアップを起動しまず。 

• エラー内容をメモした後 、 f をを押してセットアップユーティリティを起動してくださ 
し、必要に応じて設定を変更してください。 

0613 (0615) :シリアル 
ポート‘1の設定び変更 
されました。 

0614 (0616) :シリアル 
ポート‘1①設定エラー 
でず。 シリアルポート‘1 
は使用できません。 

‘1 A や B などび表示さ 
れ、競合しているポー 
卜を表しまず。 

I / O アドレス 、 IRQ (割り込みレベル）の設定び競合しています。 

• セットアップユーティリティを起動し、「詳細」メニューで競合しないように設定を変 
更して < ださい。 

Operating System not 
found 

起動しよラとしたフ□ッピーディスクや八ードディスクに OS び正しくインス!ルされ 

ていません。 

• フ□ッピーディスクを使用する場合は、起動でさるフ□ッピーディスクに交換してくだ 
さい。 

• 八ードディスクか5起動でさない場合は、セットアップユーティリティの r 情報」メ 
ニューで八ードディスクび正しく認識されているか確認してください。八ードディスク 
び認識されている場合は、再インストールを行ってください（今21ページ）。それでも 
問題び解ミ夫しない場合は、ご相談窓□にご相談くださいけ34ぺージ）。 

• USB 機器を接続して し、 る場合は、機器を取りかすか、セットアップユーティリティの r 詳 
細」メニューで rusB ポート」または r レガシ ー USB 」 を「無効」に設定してください。 

• エクスプレスカードス□ットに機器を接続している場合は、機器を取りがずか、セット 
アップユーティリティの「詳細」メニューでに xpressCard ス□ット」を「無効」に設 
定してください。 

RAM モジュールエラー 
でず。 

RAM モジュールび正しく取り付け5れていなかったり、指定 L ソ外の RAM モジュールび 
取り付け5れていたりすると、パソコンの電源を入れたとさにビープ音び鳴り、 「 RAM モ 
ジュールエラーです。」といラメッセージび表示されまず。 

• 電源スイッチを4秒間しソ上スライドしてパソコンの電源を切り、 RAM モジュールの仕 
様び指定のちのであることを確認し、正しく取り付け直してください。 


■ セットアップユーテイリテイの起動方ま 

① パソコンを再起動する。 _ 

② [ Panason 句起動画面び表示されている間に、 F 2 を数回押す。 
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困ったとさの Q&A 


トラブルび発生した場合は、下記の方法をお試しください。『操作マニュアル』でちさ5に詳しい内容を紹介していま 
す。ソフトウエアに関する問題については、さソフトウエアの取扱説明書をご覧ください。それでも解ミ夫しない場合は、 
ご相談窓□にご相談ください（今34ページ)。 

PC 情報ビューアーを使ラと、パソコンの使用状態を確認することびで去ます。（今を『操作マニュアル』「困ったと 
さの Q&A (詳細編)」の r パソコンの使用状態を確認する」）。 


■ 電源を入れたとき 


起動でさない。 

電源:!犬態表示ランプまたは 
バッテリー状態表示ランプ 
び点：なしない。 

• AC アダプターを接続してください。 

• 満充電されたバッテリーパックを取り付けてください。 

• バッテリーパックと AC アダプターをいったん取り列し、取り付け直してください。 

• USB 機器を接続している場合は、機器を取りがすか、セットアップユーティリティ 
の「詳細」メニューで 「 USB ポート」または「レガシ ー USB 」 を「無効」に設定 
して < ださい。 

• エクスプレスカード経由で機器を接続している場合は、機器を取りかすか、セット 
アップユーティリティの「詳細」メニューでに xpressCard ス□ット」を「無効」 

に設定してください。 

電源は入っているが、 
r Warming up the system 
(up to 28 minutes )」 が表示 
される。 

• ほ温時に A - ドディスクの誤動作を防ぐために予熱を行っています。起動するまでお待 
ちください撮長28分)。八ードディスクが正甫に動作する温度にな5なかった場合は、 
「Cannot warm up the system 」 と表示されます。その場合はバソコンの電源を切り、 5 °C 
〜35での温度環境に約1時間置さ、その後電源を入れてください。 

パソコンが起動しない。 
パソコンびスタンバイか 5 
リジュームしない。 

(電源状態表示ランプび短い 
間隔で緑色点滅ずる。） 

• パソコンの電源を切り、5で〜35での温度環境に約1時間置さ、その後電源を入れてく 
ださい。 

パスワードを忘れた。 

• スーパーバイザーパスワードまたはユーザーパスワードを忘れたとさ：ご相談窓□にご 
相談ください。（434ページ） 

• コンピューターの管理者のパスワードを忘れたとさ： 

-パスワードリセットディスクがある場合は、管理ちパスワードをリセットできます。 
ディスクをセットし、適当なパスワードを入力してパスワード入カエラーの画面を表 
示させてください。その後、画面の指示に従って、新しいパスワードを設定してくだ 
さい。 

• パスワードリセットディスクがない場合は、再インス I ルしけ21ぺージ）、 Win - 
dows をセットアップして、新しいパスワードを設定してください。 

r Remove aisks or other 
media . Press any key to 
restart 」 または商様るメッ 
セージが表示される。 

• システムを起動でさないフ□ッピーディスクがセットされています。フ□ッピーディス 
クを取り出し、いずれかのキーを巧してください。 

• USB 機器を接続している場合は、 USB 機器を取りかすか、セットアップユーティ 
リティの「詳細」メニューで 「 USB ポート」または「レガシ ー USB 」 を「無効」 

に設定してください。 

• エクスプレスカード経由で機器を接続している場合は、機器を取りかすか、セット 
アップユーティリティの「詳細」メニューでに xpressCard ス□ット」を「無効」 

に設定してください。 

• 上記を行っても解ミ夫しない場合は、八ードディスクに何5かの問題が発生していること 
が考え5れます。ご相談窓□にご相談くださいぺージ)。 

Windows ①起動および動作 
び遅い。 

•セットアップユーティリティで F なを巧してぺージ「セットアップユーティリティ 
の起動方法」）、設定（パスワード語定を除く）を工場出荷時の設定に戻してください。 
再度セットアップユーティリティを起動し、各種設定をしてください。（動作速度は、 
使用するアプリケーションソフトに依存することちあり、この操作により必ず速くなる 
わけではありません。） 

• お買い上げ後にインス!ルした甫駐ソフトウェアびある場合は、そのソフトウェアの 
甫駐を解除してください。 

• 下記の操作で、インデックスサービスを無効にしてください。 

[ スタート]-[検索]- [ 設定を変更する]- [ インデックスサービスを使わない]をクリッ 
クする。 

曰付と時刻び正し < ない。 

• 下記の操作で正しい日付と時刻を設定してください。 

[スタート]-[コント□-ルパネル]-[日付、時刻、地域と言語のオプション]-[日付 
と時刻]をクリックする。 

• 解ミ夫しない場合は、データ保持用の内蔵ク□ックバッテリーの交換が必要になる可能性 
があります。ご相談窓□にご相談ください（434ぺージ)。 

• LAN に接続している場合は、サーバーの曰付と時間を確認してください。 

• 本機では、西暦2100年しソ降は日付と時刻び正しく認識されません。 
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電源を入れたとき 


[バッテリー巧■表示補正 
a — テイリテイ]画面び表 
示される。 


バッテリー残量表示補正の手順で Windows び終了するとをに、補正が中断され、 
Windows の終了処理び中止されました。 Windows を起動するには、パソコンの電源を 
いったん切り、再度電源を入れてください。 


スタンパイ/休止状態か5 
リジュームしたとさ、「パス 
ワードを入力してくださしり 
が表示されない。 


リジュームの際は、セットアップユーティリティで設定したパスワードは要ホされませ 
ん。リジューム時のセキュリティには、 Windows のパスワードをお使いください。 

① [スタート]-[コント□-ルパネル]-[ユーザーアカウント]をクリックして、変更 
するアカウントをクリックし、パスワードを設定する。 

② [ スタート]-[コント□ールパネル]-[パフオーマンスとメンテナンス]- [ 電源オプ 
シ ヨン]- [ 詳細設定]をクリックし、 [ スタンバイか5回復するとさにパスワードの 
入力をホめる]にチェックマークを付ける。 


リジュームでさない。 


• スクリーンセーバーの表示中に自動的にスタンバイまたは休止状態に入ると、エラーび 
起こる場合びあります。その場合は、スクリーンセーノ ' C - をオフにするか、別のスクリー 
ンセーバーに変更して ください。 


その他の起動時のトラブル 


• セットアップ ユー ティリティで F 9 を巧して（423ぺージ「セットアップ ユー ティリティ 
の起動ち法」）、設定（パスワード設定を除く）を工場出荷時の設定に戻してください。 
再度セットアップ ユー ティリティを起動し、各種設定をしてください。 

• 周辺機器をすべて取り外してください。 

• ディスクのエラーをチェックしてください。 

① [スタート]-[マイコンピュータ]をクリックし、[□-カルディスク（じ） ] をちク 
リックして、[プ□パティ]をクリックする。 

② [ツール]- [チェック する]をクリックする。 

⑤ [チェック ディスクの オプション] で項目にチェックマークを付け、 [開始] をクリッ 
クする。 

• 下記の方法で、パソコンをセーフモードで起動し、エラーの内容を確認してください。 
起動時、 [ Panason 间起動画面び消えたとき’ 1 に、西を巧し続け、 「 Windows お張オプ 
ションメニュー」び表示された5指を離す。 ~ 

‘1セットアップユーティリティの「セキュリティ」メニューで「起動時のパスワード」を 
r ち効」に設定している場合、 「 Panasonic 」 起動画面び消えた後「パスワードを入力し 
てください。」が表示されます。パスワードを入力し、 Enter を巧してすぐに扣を巧 
し続けてください。 ~ 


パスワード入力 


[パスワードを入力してくだ 
さい] の 画面で、 ビープ 音 
び鳴ってパスワードび入力 
でさない。 

• NumLk ランプ ( T 1 の点な中は、キーボードがテンキーモードになっています。 NumLk 
を巧して解除してください。 

パスワードを入力しても再 
度入力を求められる。 

• NumLk ランプのの点灯中は、キーボードがテンキーモードになっています。 NumLk 
を巧して解除してください。 

• Caps Lock ランプ国の点な中は、キーボードが大文字入カモードになっています。 
Shift + Cans lock を押して角军除してくださし' i 。 



終了時 


Windows を終了できない。 


USB 機器とエクスプレスカードを取り外してください。 
1〜2分お待ちください。故障ではありません。 


ディスプレイ 


画面に何も表示されない。 


• 外部ディスプレイ使巧時は、 

-ケーブルの接続を確認してください。 

-列部ディスプレイの電源を入れてください。 

-列部ディスプレイの設定を確認してください。 _ _ 

- Fn + F3 を巧して、画面を切り替えてください。続けて Fn + F3 を巧す場合は、画 
面の表示先が完をに切り替わるまでお待ちください。 

• 省電力機能によって、ディスプレイの電源び切れています。リジュームするには、選択 
に使うキーは巧さず、 Ctrt などのキーを巧してください。 

• 省電力機能によって、パソコンびスタンバイ•休止状態に入りました。リジュームする 
には、電源スイッチをスライドしてください。 


つたとさは 
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困ったとさの Q&A 


■ ディスプレイ 


画面が暗い。 

• AC アダプターが接続されていないと画面が暗くなります。円 i + f をを巧して、輝度を 
調整してください。ただし、輝度を上げるとバッテリーのミ驟び早スなります。 

AC アダプターを接続しているとさと接続していないとさの輝度は、別々に保巧されま 
す。 

AC アダプターを取りがした 
とき、 LCD ①輝度び数回変 
わる。 

• インテル （ R) ディスプレイ省電テクノ□ジび働き、 LCD の輝度を自動的に変化させて 
います。故障ではありません。 

写真その他の画像を表示ず 
ると、画像の色が思ラよラ 
に再現できない。 

• インテル （ R) ディスプレイ省電テクノ□ジのチェックマークを列してください。 

① [ スタート]-[コント□ールパネル]- [ コント□-ルパネルのその他のオプション] 
-[Intel(R) GMA Driver for Mobile] をクリックする。 

② [ディスプレイ設定]-[電源設定]をクリックする。 

画面び乱れる。 

• 解像度や色数を変更すると画像び乱れることがあります。パソコンを再起動してくださ 
い。 

• 外部ディスプレイの接続や取り外しを行うと、画像び乱れることびあります。パソコン 
を再起動してください。 

同時表示または拡張デスク 
トップモード時に片方の画 
面が乱れる。 

• 拡張デスクトップモード時は、内部 LCD と外部ディスプレイを同じ色設定にしてくだ 
さい。 

• それでち問題が解ましない場合は、下記の操作でディスプレイを変更してみてください。 
[スタート]-[コント□-ルパネル]- [ コント□ールパネルのその他のオプション] 
-[Intel(R) GMA Driver for Mobile] - [ ディスプレイデバイス]をクリックする。 

• JUt + Enter を巧して、[コマンドプ□ンプト]を全画面表术1しすると、片方の画面1しの 
み表示されます。 JMI + Cntei ■を巧してウィンドウ表示に戻すと、両方の画面に表示され 
ます。 

• Windows か完全(し起動し終わるまで、同時画面表术をわうことはでさません0 (セット 
アッ フユーテ ィリティの間など）。 

外部ディスプレイが正しく 
動作しない。 

• 外部ディスプレイが省電力機能に対応していない場合、パソコンび省電カモードに入る 
と正しく動作しなくなることがあります。外部ディスプレイの電源を切つてください。 


■ フラットパッド/タッチ/ (ネル 


カーソルが動かない。 

• 外部マウスを使用している場合は、正しく接続し直してください。 

• キーボードを操作して、パソコンを再起動してください。 

(巧、面 、 R を巧して、[再起動]を選択してください。） 

• キーボードで操作でさない場合は、「応答がない」（427ぺージ）をご覧ください。 

フラットパッドを使って入 
力でさない。 

• セットアップユーティ IJ ティの「メイン」メニューで「フラットパッド」を「ち効」に 
設定して < ださい。 

• マウスのドライバーによつては、フラットパッドび使えないことびあります。マウスの 
取扱説明書でご確認ください。 

付属のスタイラスペンで正 
しい位置を指定でさない。 

• タッチパネルの補正（キャリブレーシヨン）を実行してください（412ぺージ)。 



■ 操作マニュアル 


操作マニュアルび表示され • Adobe Reader をインスIルしてください。 

ない。 ①コンピューターの管理者の権限で Windows に□グオンする。 

② [ スタート]- [ ファイル名を指定して実行]をクリツクし、 

[c:¥util¥reader¥AdbeRdi70」pn_full.exe] と入力して、 [0K] をクリツクする。 

画面の指示に従って操作してください。 

⑤ Adobe Reader を最新ノくージヨンにアツプデートする。 

パソコンがインターネツトに接続されている場合は、 Adobe Reader を起動し、[へ 
ルプ]-[アツプデートのち無を今すぐチエツク]をクリツクする。 

し U 降、画面の指示に従ってアップデートを行ってください。 
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Recover Pro 


Recover Pro をインストー 
ルできない。 


• パーティションが4つあると 、 Recover Pro はインス!ルでさません。また、 0 S 庙 • 
Recover Pro 届を含め、バーティションは3つまでにしてください（"^化ぺージ)。下 
記の操作でパーティションの数を確認することがでさます。 

[ スタート]-[コント□-ルパネル]-[パフオーマンスとメンテナンス]- [ 管理ツール] 
-[ コンピュータの管理い[ディスクの管理]をクリックする。 

• Recover Pro は、バックアップ領域が A — ドディスクに残っているとインス!ルする 
ことがでさません。しソ下のいずれかのち法をお試しください。 

•バックアップ領域にある完全バックアップデータを復元する 
「 A — ドディスクバックアップ機能 （Recover Pro )」 の「完全復元」の説明（419ぺ一 
ジ）に従い、データを復元してください。 

-パソコンを工場出荷時の状態に戻す 
Windows を再インス!ルしてください。ぺージ） 

• 22ぺージの手順2の③で、「3」（最初のノくーティションに Windows を再インス I 
ルする）を選ばないでください。 

• 0 S 届 - Recover Pro 巧を含めノくーティションび4つ存在する場合、 Windows を再 
インス I -ールすると4番目のパーティションび削除されます。削除されたデータ 
は元に戻すことはでさません。 

. バックアップ領域のデータが不要または壊れている場合、または完をバックアップ 
データびない場合 

① 下記ホームぺージ（英語のみ）にアクセスし、に leanup U 川 ity for Recover Pro 6」 

をダウン□ー ドする。 

http :// www . phoenix . com / en/Custome 什 Services / Utilities / Recover + Pro +6. htm#Where 

② に leanup U 川 ity for Recover Pro 6」を使ってバックアップ領域を削除する。 

⑤ Recover Pro を再度インストールする。 

バックアツプ領域のデータはすべて削除されます。 


Recover Pro びインストー 
ルされているのに、 パック 
アップ領域び巧在しない。 


Windows の再インス I ル時に、バックアップ領域び削除された可能性びあります。 
0 S 巧 - Recover Pro 巧を含めノくーティションが4つ存在する場合、 Windows を再イン 
ス I -ールすると4番目のパーティションび削除されます。削除されたデータは元に戻 
すことはでさません。新しくバックアップ領域を作成するには、下記の操作で Recover 
Pro をアンインス I ルし、再度インス I ルしてください。 

[ スタート]-[コント□-ルパネル]- [ プ□グラムの追加と削除]をクリツクする。 


Recover Pro びインストー 
ルされていないのに、 不要 
な !(ックアツプ領域が巧在 
している。 


下記の手順でノ（ツクアツプ領域を削除してください。 

①下記ホームぺージ（英語のみ）にアクセスし 、 「Cleanup Utility for Recover Pro 6」 
をダウン□ー ドする。 

http :// www . phoenix . com / en / Customer + Services / Utilities / Recover + Pro +6. htm#Where 
感 に leanup U 川 ity for Recover Pro 6」を使ってバックアップ領域を削除する。 



八ードディスクにファイル 
バックアップができない領 
域がある。 


• セキュリティソフトウェアで暗号化された八ードディスク領域は、バックアップされな 
いことがあります。ファイルバックアツプの対象か5その領域を除外してください。 


その他 


応答びない。 


• Ctrl + Shift + CSC を巧してタスクマネージャを起動し、応答のないアプリケーシヨ 
ンソフトを終了してください。 

• 入力待ち画面（起動時のパスワード入力画面など）び別のウィンドウで隠れていません 
か？古な +1 S 田を押して確認してください。 

• 電源スイッチを4秒間しソ上スライドして電源を切った後、再度電源スイッチをスライド 
して電源を入れてください。アプリケーシヨンソフトが正しく動作しない場合は、下記 
の操作でそのソフトをアンインス I ルし、再度インス I ルしてください。 
[スタート]- [ コント□-ルパネル]- [ プ□グラムの追加と削除]をクリックする。 


つたとさは 
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八ードウエアの自己診断機能 


本機の八ードウエアび正常に動作していない可能性びある場合は、 PC - Diagnostic ユーテイ U テイを使って診断する 
ことびでさます。 

八ードウエアに問題び発見されたときは、ご相談窓□にご相談くださいけ 34 ページ)。 


下記の A - ドウエアを診断することびでさます（ソフトウエアを診断することはでさません）。 


. お線 LAN 機能っ 

• Bluetooth 機能‘ 3 

• USB 

• IEEE 1394 機器 

• PC 力ードコント□- ラー 

• GPS.4 

• SD 力ードコント□- ラー 

診断中に、大さなビープ音び鳴りますので、ヘッドホンを使わないでください。 
(Windows メニューで音声をオフにしている場合は、ビープ音は鳴りません。） 
無線 LAN 内蔵モデルのみ 
Bluetooth 内蔵モデルのみ 
GPS 内蔵モデルのみ 


CPU 

メモリー 

八ードディスク 

ビデオコント□- ラー 

ヴウン ドコント □- ラー 

モデム 

LAN 機能 


シリアルポート 
キーボード 
フラツトパッド 
タッチパネル 



•セットアップユーティ U ティの設定を工場出荷時の状態に戻して診断を実行してください。セットアップユーティ 
リティその他の設定でハードウエアび無効になっていると、そのハードウエアのアイコンびグレー表示されまず。 

• PC - Diagnostic ユーティ U ティび起動すると、標準診断びスタートします。 

• 八ードディスクとメモ U - については、標準診断と拡張診断のいずれかを選択でさます。拡張診断は詳細な診断を 
行うため、終了するまで時間びかかります。 

• ビデオコント□-ラー診断の実行中に、画面び乱れることびあります。また、サウンドコント□-ラー I 
診断の実行中に、スピーカーか5音び出ることびあります。いずれち故障ではありません。 I 

• 診断が況は、八ードウエアアイコンの左側に表示されるバー （ A ) の色で確認でさます。 

• 水色：診断を実行していません。 

•青色と黄色び交互に点滅：診断を実行中でず。点滅の間隔は、標準診断か}広張診断かにより異なります。メモ U - 
診断の場合は、画面び長い間停止状態になる場合びあります。診断び終了するまでお待ちください。 

• 緑色：問題は見つかりませんでした。 

• 赤色：問題び見つかりました。 

• 操作にはフラットパッドを使用ずることをお勧めしまず。フラットパッドを使わない場合は、内蔵キーボードをお 
使いください。 


操作内容 

フラットパッド操作 

内蔵キーボード操作 

アイコンを選ぶ。 

アイコンの上に力ーソルを置く。 

Space を巧し、 4 令个少を巧ず 

(図（閉じる）は選択でさません)。 

アイコンをクリックする。 

クリックする（ちクリックは使えませ 
ん)。 

アイコンの上で Space を押す。 

PC-Diagnostic ユーテイリ 
テイを終了し、パソコンを 
再起動する。 

図（閉じる）クリックする。 

Ctrl+A ■ い Del を押す。 


• 画面上のアイコンをクリックして、次の操作をすることびできます。 

• 〇 :診断を最初か5実行する。 

•0: 診断を中止する。 （3 をクリックしてち、途中か5再開ずることはでさません。） 

• 1円1:ヘルプを表示する。（画面をクリックするか、 Space を押すと元の画面に戻ります。) 


お知5せ 


テイについて 


PC-Diagnostic ユー ： r イ 


PC-Diagnostic ユーテイリテイで目乡断できるノ V — ドウこ 


つたとさは 
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彭断を実行する 


診断を実行ずる前に、すべての周辺機器（記憶装置など）を取りがしてください。 

1 AC アダプターを接続する。（今10ぺージ） 


2 


3 


4 

5 

6 


診断び完了するまで、 AC アダプターを取りかしたり、周辺機器を取り付けたりしないでください。 

<無線 LAN / Bluetooth 內蔵モデルのみ> 

無線スイッチ（今8ぺージ）の電源を入れる。 

パソコンの電源を入れるか再起動し、 [ Panasonic ] 起動画面び表示されている間に、 ¥ 2 を数 
回巧す。 

セットアッフユーティリティび起動しまず。 

• パスワード入力画面び表示された5、スーパーバイザーパスワードを入力してください。 

• セットアップユーティリテイを工場出荷時の設定か5変更している場合は、設定をメモしておくことをお勧 
めします。 

国を巧す。 


確認メッセージで「はい」を選び、 Enter を押してください。 

両 を巧す。 

確認メッセージで「はしりを選び、 百巧 品^を巧してください。 

パソコンび再起動します。 

[ Panasonic ] 起動画面び表示されている間に、 Ctr い 巧を巧す。 

PC - Diagnostic ユーテイリテイび起動すると、すべての八ードウエアの診断び順番に始まります。 

• パスワード入力画面び表示された5、パスワードを入力してください。 

• 八ードウエアアイコンの左側のバーび青色と黄色に交互に点滅し始めるまで、フラットパッドと内蔵キー 
ボードは使えません。フラットパッドび正常に動作しない場合は、 を面 T + 古な + ra を巧すか、電源スイッ 
チをスライドして電源を切り、パソコンを再度起動してか5 PC - Diagnostic ユーテイリテイを起動 U てくだ 
さい。 


1；( 下の手順で、特定の八ードウエアの該断を実行したり、八ードディスクやメモリーの}広張該断を 
実行したりずることびでさまず。 

① U をク U ックして診断を中止する。 

③ 診断しない 八ードウエアのアイコンをクリックし、グレー表示 （ B ) させる。 

八ードディスクまたはメモリーの診断を実行しているとさは、アイコンを一度ク U ックすると}広 
張診断 （「 FULL 」（ C ) びアイコンの下に表示されます）になりますので、再度ク U ックしてアイ 
コンをグレー表示させて<ださい。 

③〇をク U ックして診断を開始する。 


B 


1|^|1 

r 

C 


すべての八ードウエアの彭断が終わった5、彭断結果を確認ずる。 

バーの色び赤色になり 、 ["Check Result TEST FAILED 」 び表示された5、八ードウエアに問題びあると考え5 
れます。赤色の八ードウエアを確認し、ご相談窓□にご相談ください（今34ページ）。 

ノ（一の色び緑色になり 、 r Check Result TEST PASSED 」 び表示された5、八ードウエアは正常に動作していまず。 
そのままパソコンをお使いください。それでちパソコンび正しく動作しない場合は、ソフトウエアを再インス 
I ルして < ださい（今21ページ）。 

RAM モジユール(別売り）を増設してメモリーの診断を実行し 、！ "Check Result TEST FAILED 」 び表示された場合は、 
増設した RAM モジユールを取りかし、診断を実行してください。再びに heck Result TEST FAILED 」 のメッセー 
ジび表示された場合は、内蔵 RAM モジュールに問題びあると考え5れます。 



8 図 （閉じる）をクリックするか、お面 T + 丽を巧してパソコンを再起動する。 


お知らせ 


お知5せ 


つたとさは 
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ソフトウェア使用許諾書 


第1条 権利 

お客さまは、本ソフトウェア（コンピューター本体に内蔵のハードディスク、付属のマニュアルや CD - 
ROM などに記録または記載された情報のことをいいます）の使用権を得ることはでをますび、著作権び 
お客さまに移輯するちのではありません。 

第2条 第 H ちの使用 

お客さまは、有償あるいは無償を問わず、本ソフトウェアおよびコピーしたちのを第云者に譲渡あるいは 
使用させることはでさません。 

第3条 コピーの制限 

本ソフトウェアのコピーは、保管（バックアップ）の目的のためだけに限定されます。 

第4条 使用コンピューター 

本ソフトウェアは、本コンピュータ ー1 台での使用とし、他のコンピューターで使用することはでさません。 
第5条 解析、変更または改造 

本ソフトウェアの解析、変更または改造などを行わないで<ださい。お客さまの解析、変更または改造に 
より、万一何 5 かの欠陥またはお客さまに対ずる損害び生じたとしてち弊社および販売店などは一切の保 
証-責任を負いません。 

第6条 アフターサービス 

お客さまび使用中、本ソフトウェアに不具合び発生した場合、魄社窓□まで電話または文書でお問い合わ 
せ<だされば、お問い合わせの不具合に関して、弊社び知り得た内容の誤り（バグ）や使用方法の改良な 
ど必要な情報をお知 5 せいたします。 

第7条 免責 

本ソフトウェアに関する鮮社および販売店などの責任は、上記第6条に限ります。本ソフトウェアのご使 
用にあたり生じたお客さまの損害および第云者か 5 のお客さまに対ずる請求については、弊社および販売 
店などに故意または重過失びない限り、薛社および販売店などはその責任を負いません。 

第8条 合意管轄 

本ソフトウェアの使用に関して、訴訟の必要び生じた場合、お客さまおよび轉社は鮮社の本社所在地を管 
軽する裁判所に対してのみ訴えを提起ずることびでをるちのとします。 

第9条 準拠法 

本ソフトウェアの使用はあ 5 ゆる面において曰本国の法律にま配され、かつそれに従って解釈されるちの 
とします。 

第10条輸出管理 

お客さまび、本ソフトウエアを曰本国がに持ち出される場合、国内外の輸出管理に関連する法規を順守し 
て < ださい。 
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仕様 I 日本国内専用 


本製品（付属品を含む）は日本国内仕様であり、ミ毎かの規格などには準拠しておりません。 
このぺージにはき本モデル CF -19 CW 1 AXS / CF -19 DC 1 AXS の仕様を掲載しております。 
モデル品番は本体仕様によって異なります。 

■ 本体仕様 


機種名 

CF-19CW1AXS 

CF-19DC1AXS 

CPU/ 2次キャッシュメモリー 

インテル® Core™ Duo プ□セッサー超低電圧版 U 2400、オンダイ L2 キャッシュ 2MB‘i、 動 
作周波数 1.06 GHz、 フ□ントサイド•バス533 MHz 

チップセット 

モパイルインテル® 945GM チップセット 

メインメモリー‘1'2 

標準512 MB (最大1024 MB) 

ビデオメモリー’ 1 ’3 

最大128 MB (メインメモ U— と共用） 

八ードディスクドライブ‘4 

80 GB にのうち約3畑は U カバ U- 用データ領域として使用（ユーザー使用不可)） 

まお方式 

10.4 型 TFT カラー液晶 （XGA、 タッチパネル付き） 

内部 LCD ‘ 5 

65536色/約1677万色 （800 X 600ドット/1024 X 768ドット） 

外部ディスプレイ‘ S 

65536色/約1677万色 （800 X 600ドット/1024 X 768ドット/1280 X 768ドット/ 

1280 X 1024ドット） 

無線 LAN’ 7 

432ぺージ 

— 

LAN 

10Base-T/ 100Base-TX 

モデム 

データ： 56 kbps (V.90) FAX: 14.4 kbps 

サウンド機能 

PCM 音源 （16 ビットステレオ）、インテル® High Definition Audio 準拠、モノラルスピーカー 

セキュ U ティチップ 

TPM (TCG V1'2 準拠）*8 

力ード 
ス□ット 

PC 力ード 

Type I または Type II X 1(許容電流 （2 ス□ット合計） 3.3 V: 400 mA, 5 V: 400 mA) 

エクスプレスカード 

エクスプレスカード/34 ‘ 9 またはエクスプレスカード/54 X 1 

SD メモリーカード 

X 1(普作権保護技術対応)、データ転送速度= 8 MB /砂‘" 

化張メモ U -スロット 

X 1 (DDR2 SDRAM、 200ピン、 1.8 V, SO-DIMM、PC2-4200) 

インターフエース 

USB ポート （Universal Serial Bus 2.0 準拠、4ピン） x 2、シ U アルポート (RS232C D-sub 9ピン） 

X1、モデムコネクター (RJ-11)x 1丄 AN コネクター （RJ-45)x 1、外部ディスプレイコネクター(ア 
ナ□グ RGB ミニ D-sub 15ピン） x1、 化張バスコネクター（100ピン） x1、IEEE 1394a コネク 
夕一 (4 ピン) X1、 マイク入力端子(ステレオ-ニジャック M3( コンデンサーマイクを使用のこと）） 
x1、 才ーディオ出力端子（ステレオミニジャックM3、インピーダンス 32n 出力 4mWX2) x1 

キーボード/ 

ポインティングデバイス 

OADG 準拠、 Windows キーボード （85 キ ー） /フラットパッド/タッチパネル [AR (Anti-Reflection) 
処理]、スタイラスペン（付属）使用 

電源 

AC アダプターまたはバッテリーパック 

AC アダプター‘12 

入力： AC 100 V 〜240 V、50 Hz/60 Hz、 出力： 16.0 VDC、3.75 A、 電源コード：125 V 対応 

バッテ U- パック 

10.65 V (U チウムイオン）、 5.7 Ah 

駆動時間 lu 

約8時間 

充電時間' 14 

電源オン時 

約 7.5 時間 

電カオフ時 

約 4.5 時間 

ク□ックバッテ U- 

コイン型 U チウムバッテ U—3.0 V 

消費電力/エネルギー消費効率' 15 

最大約55 W’" / 2007年度基準I区分0.00095 

(社）電モ情報技術産業協会情報姐 S 機器高調波電流抑制対策実行計画書に基づ < 定格入力電力値： 33W 23.J-1.1 

がおすま（幅 X 高さ X 奥行を） 

271 mm X 49 mm X 216 mm (突起部を除く） 

質量 

約 2.25 kg 

使用環境条件 

温度： 5で〜35で 

湿度： 30%〜80% RH (結露なきこと） 

保管環境を件 

温度：-20で〜60で 

湿度： 30%〜90% RH (結露なきこと） 
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仕様 I 日本国内専巧 


■ 本体仕様 


0 S 

Microsoft ® Windows®XP Professional 正規版 Service Pack 2 セキュリティ 強化機能搭載 (NTFS 
ファイルシステム） 

導入 済みソフトウェア 

DMI ビューア ー 、 Microsoft ® Windows ® Media Player 10、 Adobe Reader、PC 情報 ビューア ー、 
SD ユーティリティ、フオントサイズ 拡大 ユーティリティ、ズームビューアー、 Intel ® Matrix 
Storage Manager 、 無線切り替え ユーティリティ、ネットセレクター 、 Hotkey 設定、 バッテ 

U —残量 表示補正 ユーティリティ 、 Panasonic 手書き、 Infineon TPM Professional Package ’。、 
Recover Pro ™ 6‘"、 画面回転 ツール、ソフトウェアキーボード、タブレットボタン 設定 

セットアップユーティリティ、八ードディスクデータ消去ユーティリティ‘18、 PC-Diagnostic 
ユーティリティ 


■ 無線 LAN 内蔵モデルのみ 


インテル® PRO/Wireless 3945 ABG (802.11 a + b + g ) 

データ転送速度‘ 19 

IEEE 802.11 a : 54 Mbps / 48 Mbps / 36 Mbps / 24 Mbps / 18 Mbps / 12 Mbps / 9 Mbps / 6 Mbps (自 
動切替） 

IEEE 802.11 b :11 Mbps/5.5 Mbps/2 Mbps/1 Mbps (自動切替） 

IEEE 802.11 g : 54 Mbps / 48 Mbps / 36 Mbps / 24 Mbps / 18 Mbps / 12 Mbps / 9 Mbps / 6 Mbps (自 
動切替） 

準拠規格 

ARIB STD - T 66 / AR 旧 STD - T 71 / RCR STD -33 

IEEE 802.1 1 a ( J 52 / W 52 / W 53) / IEEE 802.11 b / IEEE 802.1 1 g (無線 LAN 標準プ〇トコル） 

伝送方式 

OFDM 方式、 DS-SS 方式 

有効距離 

IEEE 802.11 a : 見通し約 30 m 、 IEEE 802.11 b / g : 見通し約 50 m (アクセス ポ イントとの 通信時） 

使用無線チャンネル 

インフラストラクチャ 通信 モード： IEEE 802.11 a : 34 / 38 / 42 / 46チャンネル （ J 52)、 

36/40/44/48チャンネル （ W 52)、 52/56/60/64 
チャンネル ( W 53) IEEE 802.11 b / g : 1 〜 13チャンネル 
ad hoc 通信 モード： IEEE 802.11 a : 36/40/44/48チャンネル 

IEEE 802.11 b / g : 1 — 13チャンネル 

RF 周波数帯域 

2.4 GHz 帯全域 （2.4 GHz — 2.4835 GHz )、 5 GHz 帯域 (5.15 GHz ~ 5.35 GHz) 


■ Bluetooth™ 内蔵モデルのみ 


伝送方式 

FHSS 方式 

使用無線チャンネル 

1〜79 チヤンネル 

RF 周波数帯域 

2.402 GHz 〜 2.48 GHz 



■1 1 MB =1,048,576バイト 

‘ 2 メモ U - は 1 GB まで増設することができまずが、システム構成によっては、使用可能メモリーの合計はそれより少なくなりまず。 

‘ 3 パソコンの動作状況により、メインメモ U - の一部が自動的に割り当て5れます。サイズを設定しておくことはできません。 

‘ 4 1邸=1,000,000,000バイト。 0 S または一部のアプ U ケーシヨンソフトでは、これよりもルさな数値で GB 表おされる場合が 
あります。 

ディスクユーティ U ティなど使用時は NTFS 対応のものをご使用ください。 

‘ 5 グラフィックアクセラレーターのディヴ U ング機能を使用して約1677万色まおを実現しています。 

‘ S 接続する外部ディスプレイによってはまおでさない場合があります。解像度、 U フレッシュレートについては、パナソニック 
パソコンのサポートぺージ （ http :// askpc . panasonic . co . jp / index . html ) の「よくある質問」をご覧ください。 

.1 無線 LAN 内蔵モデルのみ 

‘ 8 TPM について、詳しくは@ 『内蔵 セキュ U ティチップ （ TPM ) ご利用の手引き』をご覧ください。 a スタート]-[ファイル 
名を指定して実行]をク U ックし、 rc :¥ util ¥ drivers ¥ tpm ¥ README . pdfJ と入力する。） 

‘ 9 エクスプレスカード/34使用時は、力ードス□ットが閉まりません。 

‘ W 容量2 GB までの Panasonic 製 SD メモ U — 力ードで動作確認済み。 

すべての SD 機器との動作を保証するちのではありません。 

本機はマルチメディアカードや SDHC メモ U — 力ードには対応していません。これ5の力ードは挿入しないでください。 

‘"理論値であり、実効速度とは異なります。高速転送速度に対応している力ードを使ってち、転送速度は速<なりません。 

本製品は一般家庭用の電源コードを使用するため、 AC 100 V のコンセントに接続して使用してください。（今4ぺージ ） 2 〇-ぃ 
JEITA バッテ U -動作時間測定法 ( Ver .1.0) による駆動時間。バッテ U —駆動時間は、動作環境/システム設定により変動します。 
‘ 14 バッテ U — 巧電時間は動作環境-システム設定により変動します。 

‘ 15 エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により測定された消'費電力を省エネまで定める複合 a 論性能で除したちのです。 
‘ 16 約 0.9 W : バッテ U - パック満充電時（または巧電中でないとを）で、かつパソコンの電源切のとを。 

約 1.2 W : LAN Wake Up 機能が有効になっているとき 
‘ 17 使用するにはインス!ルが必要です。 

‘18セットアップユーティ U ティか5実行するユーティ U ティ。 

‘ 19 IEEE 802.11 a / b / g 規格の理論上の最大値であり、実際のデータ転送速度をおすものではありません。 

‘ 2 "有効距離は、電波環境、障害物、設置環境などの周囲条件や、アプ IJ ケーシヨンソフト、 OS などの使用条件によって異なります。 
IEEE 802.1 1 a 準拠の無線 LAN は、無線通信に5 GHz 帯を使用しています。5 GHz 帯の無線 LAN は、電波法の規制により、屋 
がおよび曰本国がでは使用でさません。 
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• 本機のモデムは下記の国または地域の規格に準拠しています。 

アイスランド、アメリカ、アルゼンチン、イギリス、イスラエル、イタリア、才ーストラリア、才ーストリア、オランダ、 
カナダ、 韓国、ギリシャ、ク□アチア、シンガポール、スイス、スウ王ーデン、スペイン、ス□バキア、ス□ベニア、 
台湾、チェコ、チリ、中国、デンマーク、ドイツ、日本、ニュージーランド、ノルウェー、フィリピン、フィンラ 
ンド、ブラジル、フランス、ベルギー、ポーランド、ポルトガル、香港、マレーシア、リヒテンシュタイン、ルク 
センブルク （2005 年4月1日現在) 

-日本国内でお使いになる場合は、(下の手順で[国/地域]を[日本]に設定してください。（工場出荷時は日本 
に設定されています。） 

① [ スタートト[コント□-ル/はル]-[プリンタとその他のノトドウェア ]-[ 電話とモデムのオプシヨン]をク U ッ 
クする。 

② [ ダイヤル情報]をクリックし、 [ 編集]をクリックする。 

③ [ 全般]をク U ックし、 [ 国/地域 ] を[日本]に設定して [ OK ] をク U ックする。 


この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会 （ VCCI ) の基準に基づ< クラス B 情報技術装置です。この 
装置は、家庭環境で使用ずることを目的としていまずび、この装置びラジオやテレビジョン受信機に近接して使用 
されると、受信障害を引さ起こすことびあります。 

取扱説明書に従って正しい取り扱いをしてください。 2- J -1 


本装置は、社団法人電子情報技術産業協会の定めたパーソナルコンピューターの瞬時電圧低下対策規格を満足 
しております。しかし、本規格の基準を上回る瞬時電圧低下に対しては、不都合び生じる場合びあります。 3-J-1-1 
漏ミ曳電流について、この装置は、社団法人電子情報技術産業協会のパソコン業界基準 ( PC -11-1988) に適合 
しております。 4-J-1 


重要なお知 5 せ 

• お客さまの使用誤り、その他異常な条件下での使用により生じた損害、および本機の使用または使用不能か 5 生 
ずる付随的な損害について、当社は一切責任を負いません。 

• 本機は、医療機器、生命維持装置、航空交通管制機器、その他人命にかかわる機器/装置/システムでの使用を 
意図しておりません。本機をこれ 5 の機器/装置/システムなどに使用され生じた損害について、当社は一切責 
任を負いません。 

• お客さままたは第云者び本機の操作を誤ったとを、静電気などのノイズの影響を受けたとさ、または故障/修理 
のとさなどに、本機に記憶または保存されたデータなどび変化/消失するおそれびありまず。大切なデータおよ 
びソフトウエアを思わめトラブルか 5 守るために、今14〜17ページの内容に注意してください。 



ヨー□ッ/ 連合 L ソがの国の廃棄処分に関ずる情報 
この記号はヨー□ッパ連合内でのみ有効でず。 

本製品を廃棄したい場合は、日本国内の法律等に従って廃棄処理をしてください。 


36-J-1 


<無線 LAN / Bluetooth 内蔵モデルのみ> 

日本国内で無線 LAN / Bluetooth をお使いになる場合のお願い 

この機器の使用周波数帯では、電子レンジ等の産業-科学-医療用機器のほか工場の製造ライン等で使用されてい 
る移動体識別用の構内無線局（免許を要する無線局）および特定ル電力無線局（免許を要しない無線局）び運用さ 
れています。 

①この機器を使用ずる前に、近くで移動体識別用の構内無線局および特定ル電力無線局び運用されていないこ 
とを確認してください。 

感 万一、この機器か 5 移動体識別用の構内無線局に対して電波干渉の事例び発生した場合には、速やかに使用 
周波数を変更するか、または電波の発射を停止したラえ、ご相談窓□にご連絡いたださ、混信回避のための 
処置等（例えばパーティシヨンの設置など）についてご相談ください。 

③その他、この機器か 5 移動体識別用の特定ル電力無線局に対して電波干渉の事例び発生した場合など何かお 
困りのことび起さたとをには、ご相談窓□にお問い合わせください。 

く無線 LAN 内蔵モデルのみ> 

|2.4DS/0F4| この機器び、 2.4 GHz 周波数帯 （2400 か5 2483.5 MHz ) を使用ずる直接拡散 （ DS ) 方式/直交周波数分 
割を重変調 ( OF ) の無線装置で、干渉距離び約40 m であることを意味します。 25- J -2-1 

く Bluetooth 内蔵モデルのみ> 

2.4FH8 この機器び、 2.4 GHz 周波数帯 （2400 か5 2483.5 MHz ) を使用ずる周波数ホッピング （ FH ) 方式の無線 
装置で、干渉距離び約80 m であることを意味します。 


く無線 LAN 内蔵モデルのみ> 

5 GHz 帯の無線 LAN をお使いになる場合のお願い 

5 GHz 帯の無線 LAN は、電波法の規制により、匡かおよび曰本国外では使用でさません。 
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保証とアフターヴービス 


修理•お取り扱い•お手入れ ^ 

などのご相談は… 

まず、お買い上げの販売店へ 

お申し付けください J 


転居や贈答品などでお困りの場合は… 

参修理は、「ヴポートデスク」へ！ 

参その他のお問い合わせは、 r お客様ご相談センター」へ! 

■保記書（別添付） 

お買い上げ曰-販売店名などの記入を必ず確かめ、お 
買い上げの販売店か5お受け取り <ださい。よくお読 
みの後、保存してください。 


■ ネ甫修用性能部品の保有期間 

当社は、このパソコンの補修用性能部品を、製造打ち切 

り後6年保有しています。 

ま）補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するた 
めに必要な部品です。 

■海外での使用について 

本製品は日本国内仕様であり、ミ毎かの規格などには準 
拠しておりません。海外での使用について、当社では 
一切責任を負いかねまず。 

また、当社では本製品に関するミ毎外でのアフターサー 
ビスおよび消耗品、 別売品の供給は行っておりません。 
This product cannot be used in foreign country as de ¬ 
signed for Japan only . 


保証期間：お買い上げ曰か 5 本体 1 年間 


修理を依頼されるとき 

r 困ったときの Q & A 」 （本書およびを『操作マニュアル』）に従ってご確認の後、直5ないとさは、まず電源プラグ 
を巧いて、サポートデスクへご連絡ください。 

修理時に、当社指定の宅配業者び専用個包箱を持ってパソコン修理品の引き取りにお伺いし、修理び完了した後、直 
ちに宅配業者びお届けする、早<て便利な修理サービスを実施しております。 


お客さま 


ヴポートデスク 



引さ取り-お届け 



宅配便 




パソコン修理 
センター 



参保証期間中は 

保証書の規定に従って修理をさせていたださますの 
で、恐れ入りますび、製品と保証書をご準備いたださ、 
ヴポートデスク にごホ目談ください。また、引き取り修 
理の送料は当社び負担させていたださます。 

• 保証期間を過ざているとさは 

修理すれば使用でさる製品については、ご希望により 
有料で修巧させていたださます。また、引さ取り修理 
の送料はお客さまのご負担となります。 


参修理料金の仕組み 

修理料金は、技術料-部品代-送料などで構成されて 
います。 

I 技術料 J は、診断•故障個所の修理および部品の交換- 
調整-修理完了時の点検などの作業にかか 
る費用です。 

I 部品代 I は、修理に使用した部品および補助材料代 
です。 

は、お客さまのご依頼により修理品を引さ 
取り、またはお届けする場合の費用です。 



• ご連絡いたださたい内容 


製品名 

パーソナルコン ピューター 

品番 

保証書に記載されています。 

(例： CF -19 CW 1 AXS ) 

お買い上げ曰 

年月日 

故障の状況 

でさるだけ具体的に 
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r よくあるご質問」「メールでのお問い合わせ」などはホームページをご活用ください。 
http://askpc.panason に . co.Jp/index.html 


修理に関ずるご相談 


ヴポートデスク 


胃胃 g ダイヤル ^ 0120-05-8729 

受付時間祝祭日および年末年始 （12/30 〜 1/4) を 
除<月曜曰か5金曜曰 
9時〜17時30分 


商品についてのお問い合わせは 


! くナソニックパソコンお客様ご相談センター 

電 B ま ミィャル 函 0120 -873029 I 
FAX (06)6905-5079 

365日/受付9時〜20時 

V (パソコン 聲 品の使い方や技術的なご 質問 も承っておりまず。） y 
(日本国内か5のお問い合わせのみ）2007年1月1日現在 


ご相談窓□における個人情報のお取り扱い 

松下電器産業株式会社およびその関係会社は、お客さまの個人情報やご相談内容を、ご相談への対応や修理、その確 
認などのために利用し、その記録を残ずことびあります。また、個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託する場 
合や正当な理由びある場合を除さ、第 H 者に提供しません。お問い合わせは、ご相談された窓□にご連絡ください。 


消耗品-有寿命部品について 


パソコンの部品は、使用しているラちにかしずつ劣化•磨耗します。また、一部の部品の劣化•磨耗び原因で、 
製品としての性能び十分に発揮されない場合びあります。 

パソコンを長く、安全に使用していただくためには、劣化-磨耗した部品を交換することび必要です。 

当社では、劣化-磨耗の進み方の違いによって、部品を消耗品と有寿命部品に分類して巧っています。 


種類 

部品 

備考 

消耗品 

バッテ U - パック 
保護フィルム 
スタイラスペン 
スタイラスペン用ケーブル 

-お客さまご自身で購入し、交換していただく部品です。 

-保証期間内でち有償でず。 

有寿命部品 

八ードディスクドライブ 

LCD (液晶ディスプレイ） 

キーボード 

AC アダフター 
リ チウム電池 
八ンドストラッフ 

-修理による再生びでさない場合ほ R 品の寿命）に交換す 
吉部品です。 

-保証期間内の修理は無償ですび、部品の寿命による交換 
は、有償になる場合びあります。 

※有寿命部品の交換の目をは、事務室で8時間/1曰、 

250曰/1年の使用で約5年です。ただし、昼夜連続し 
て使用ずるなど、使用状態によってはな証期間内でち 
部品の寿命による交換び必要になる場合びありまず（有 
償になる場合びありまず)。 
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この取扱説明書は、再生紙を使用していまず。 



当社は国際エネルギースタープ□グラムの参加事業ちとして、本製品び国際エネルギースタープ□グラ 
ムの対象製品に関する基準を満たしていると判断します。 


国際エネルギースタープ□グラムは、コンピューターをはじめとしたオフィス機器の省エネルギー化 
推進のための国際的なプ□グラムです。このプ□グラムは、エネルギー消費を効率のに抑えるための 
機能を備えた製品の開発、普及の促進を目的としたもので、事業者の自主判断により参加ずることび 
でさる任意制度となっています。対象となる製品はコンピューター、ディスプレイ、プリンター、ファ 
クシミリおよび複写機などのオフィス機器で、それぞれの基準な5びにマーク（ロゴ）は参加さ国の 
間で統一されていまず。 22 J1 




愛情点検 

長年ご使用のコンピューターの点検を！ 

の 


こんなを状は 
あ0ませんか 

-異常な音やにおいがずる 
-水や異物び入った 

► 

このよラな症状のとさは故障や 
事故防止のため、電源を切って 
電源プラグを巧さ、その後バッ 
テリーパックを取りタルて、必 
ずご柏談窓□に点検をご依頼く 
ださい。 


松下電器産業株式会社 IT プ□ダクツ事業部 
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